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تقديم 


يشكل المصطلح العلمي الموحد أساس العلاقة الصحيحة وقناة للتواصل بين منتج المصطلح من جهة 
والقارئ المتلقي من جهة أخرى. إن توحيد المصطلحات العلمية الحديثة يعني استعمالا مفهوميا محددا 
للمصطلحات في كل لغة لغةء وهو الأمر الذي يسعى إليه مكتب تنسيق التعريب من خلال الرسالة السامية 
التي ينهض بأعبائها منذ أربعين عاماء وبالمعاجم العلمية والتقنية الموحدة التي دأب على إخراجهاء ومنها 
هذا المعجم الذي نقدمه للقارئ الكريم في طبعته الأولى: المعجم الموحد لمصطلحات الأرصاد الجوية 
(إنجليزي- فرنسي- عربي). ` 

يعد هذا المعجم واحدا من معاجم أربعة (الهندسة الميكانيكية» والمعلوماتيةء pyle y‏ البحار» والأرصاد 
الجوية) أعدت في الدورة المالية للمنظمة(۹۳-٤۹)‏ وصادق عليها مؤتمر التعريب الثامن والتاسع في 
مراكش (IIIA A A‏ إضافة إلى خمسة معاجم أخرى تضمنتها الدورة المالية لعامي .(AY-4Y)‏ 
والمعجم المذكور ثمرة مجهود طويل مر بعدة مراحل من العمل نوجزها بما يلي: 


أولا: جمع المادة الخام وتنسيقها 


إن فكرة إعداد معجم موحد لمصطلحات الأرصاد الجوية قد تمخضت عن مراسلات عديدة ومسح ميداني 
لمتطلبات مؤسسات التعليم العالي في الأقطار العربية» قبل أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة و تدرج 
في برامج المكتب في الدورة المالية لعامي .)٤٩-٣٩(‏ وكان المكتب قد تعاقد مع معهد الأبحاث والدراسات 
للتعريب بالرباط للقيام بإعداد مشروع المعجم» حيث شكل فريق عمل لإنجازه بإشراف الأستاذ أحمد 
الأخضر غزال مدير المعهد (سابقا) ورئاسة الأستاذ أحمد الشاوني بنعبد call‏ حيث التزم بتحضير مشروع 
المعجم وإعداد المادة الأولية اعتمادا على أحدث المصادر وأكثرها صلة بالموضوع؛ وعلى قوائم 
المصطلحات التي مد المكتب بها بعض مؤسسات التعليم والمراكز المتخصصة في الوطن العربي. 


ثانيا: دراسة مشروع المعجم 


وجه المكتب مشروع المعجم في صورته الأولى إلى المجامع اللغوية والعلمية العربية وبعض المؤسسات 
المتخصصة للاطلاع وإمداد المكتب بملاحظاتها عليه» ثم عرضه مع الملاحظات المتجمعة حوله على لجنة 


خبراء انبثقت عن ندوة عقدت في رحاب المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) خلال الفترة 
( 1116/11/8-4) للنظر في المشروعات المعجمية الأربعة. 

وقد استعرض أعضاء اللجنة مصطلحات المعجم مصطلحا مصطلحا كما اطلعوا على الملاحظات الواردة 
من الأقطار العربية» وأوصوا في النهاية بعرض المعجم إلى جانب المعاجم الثلاثة الأخرى» على مؤتمر 
للتعريب للمصادقة عليه. 

وفي مؤتمر التعريب الثامن والتاسع المنعقد في مراكش (143A A ua)‏ تولت لجنة علمية منبثقة عن 
المؤتمر مهمة الاطلاع على مشروع المعجم والتأكد من مدى الالتزام بمختلف الملاحظات والتوجيهات 
والتوصيات التي أقرتها ندوة تونس aa‏ ذلك قام المؤتمر بالمصادقة على جملة المعاجم العلمية التي 
استعرضتها ailal‏ العلمية»ومن ضمنها هذا المعجم:المعجم الموحد لمصطلحات الأرصاد الجوية› انطلاقا من 


التقارير التي أعدتها هاتيك اللجان. 
ولإخراج المعجم» قام المكتب بتكليف الدكتور/ جواد حسني سماعنة الخبير بالمكتب - تخصص علم 


المصطلحات - لإعداد المعجم للطبع النهائي حيث قام بتضمينه ملاحظات المؤتمر وفقا للمنهجية 
المصطلحية المقتدى بها في الصناعة المعجمية المختصة والتزاما بالمبادئ المقننة المراعاة في إعداد 
المعاجم الموحدة الصادرة عن المكتب. كما قام بتذييل المعجم بفهرسين: الأول لمصطلحات المعجم الفرنسية 
رتبت على حروف الهجاء الأجنبية» ÈN y‏ لمصطلحاته العربية بحسب حروف الهجاء العربيةء لتمكين 
القارئ من العثور على مصطلحات المعجم بلغاتها الثلاث في أماكنها من المتن. | 
كما ضمن المعجم وسائل تعريفية عديدة» منها مقدمة علمية منهجية أعدها فريق العمل لتبيان المنهج المتبع 
في اعداده ولائحة تعريفية بالمختصرات وبالرموز المستعملة فيه من أقواس وفواصل وأرقام...إلخ 
لإيضاح كيفية صوغ المصطلحات وفهمها. 

إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهي تقدم الطبعة الأولى من هذا العمل لذوي الاهتمام »لتعرب 
عن شكرها العميق لأعضاء فريق العمل ممثلا في شخص الأستاذ الجليل أحمد الأخضر غزال رئيس 
الفريق» كما تخص بالشكر العلماء الذين عكفوا ساعات طوالا على دراسته وتنقيحه في لجنتي تونس 


ومراكش» وهم السادة: 
١.د‏ محمد مقتم (مفتش أول بالتعليم الثانوي بتونس) ۳. د. إحسان النص(مجمع اللغة العربية بدمشق) 
.٢‏ د.حسن سيد أحمد pi‏ العينين (جامعة الإمارات) uai de A .٤‏ يوسف غانم (الجامعة الأردنية) 


o‏ د.أحمد بن عبد القادر المهندس(مركز الترجمة التابع 
لجامعة الملك سعود) 

A3‏ طه تايه النعيمي (أمين عام اتحاد مجالس البحث 
العلمي العربية) 

۷. عز الدين الكتاني الإدريسي (باحث في معهد الأبحاث 
والدراسات للتعريب بالرباط وممثل فريق العمل بالمعجم) 

A‏ د.عبد الرحمن عبد العزيز الفاضل (الشرف على مشروع 


بنك باسم بالسعودية) 


. د.محمد شقيق الصفدي (المركز العربي للتعريب والتأليف 
والنشر بدمشق) 
.٠‏ د.أحمد رفعت النوبانى (مدير دائرة الاستشعارعن بعد- 


فلسطین) 


- 
- 


À.‏ ثريا المرابط (المركز الوطني للبحث العلمي بالرباط) 
.٢‏ أ. عبد اللطيف الحداء(مدير عام التنبؤات باليمن) 


. د. جواد حسني سماعنه (مكتب تنسيق التعريب) 


والمنظمة ترى أن مادة هذا المعجم ليست نهائية ولا مستنفذة» فالمعجم في صورته المنجزة إن هو إلا مادة 
أولية ترجو المنظمة أن تثريها Las‏ سيدلي به الباحثون العلماء والمصطلحيون والمتخصصون في الوطن 
العربي من ملاحظات جديدة ستؤدي حتما إلى إغنائه شكلا ومضمونا. 
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والله ولي البوفيق. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(مكتب تنسيق التعريب) 


سهج الاعد اد 


بقلم: فريق العمل 
تلبية لطلب مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» قام فريق عمل ضم بعض اللغويين 
من معهد الدراسات والأبحاث للتعريب وبعض أصحاب الاختصاص العاملين بمديرية الأرصاد الجوية المغربية تحت 
الإشراف العلمي للأستاذ أحمد الأخضر غزالء مدير المعهد آنذاك» وبرئاسة أحمد الشاوني بنعبد call‏ بإعداد صنافة 
المشروع وتنقيحها ودراستها وضبط مصطلحاتهاء متوخيا مسايرة منهجية الأستاذ الأخضر غزال. وهكذا التزم الفريق» 
فيما يخص مكتب تنسيق التعريب» بالخطوات التالية: 


-O‏ إعداد صنافة ثلاثية اللغة: إنكليزية — عربية - فرنسية»ء بالاعتماد على المعاجم المتخصصة والمتيسرة مع 
تتميمها وتنقيحهاء قدر الإمكان» بما جد في مجال المشروع من مفاهيم حديثة. وقد ارتني تقديم صنافة المشروع في 
عمودين:أحدهما على اليسارء ويضم الوحدات المعجمية الإنجليزية حيث تأتي تحتها مباشرة المقابلات الفرنسية» 
والثاني؛ على اليمين» ويتضمن المقابلات العربية المقترحة. 


© إدراج بعض التعاريف في المشروع لتمكين القارئ من إدراك مفاهيم المقابلات العربية التي تعكس اختلافا 
بها هذه المصطلحات. 


ونحيل القارئ الكريم الراغب في الحصول على المزيد من التعاريف إلى مختلف المراجع المتخصصة في هذا المجال 
والتي اشرنا إلى أهمها عند الحديث عن مراجع المشروع . 


- إدراج مقابل عربي ثان عند الاقتضاءء وهو مقابل انتقاه فريق العمل من بين المقابلات التي Ae‏ عليها أثناء 
عملية البحث» وذلك قصد تمكين ندوة دراسة مشروع المعجم من اختيار المقابل الذي تراه أدق وأنسب. 
وقد حرص الفريق كذلك على التقيد بمنهجية علمية وضعها الأستاذ أحمد الأخضر غزال وعمل الأساتذة على بلورتها 
وتجريبها وتطبيق مختلف فصولها ومراحلها. ويتجلى تطبيق هذه المنهجية في: 

-O‏ دراسة صنافة المشروع دراسة مصطلحية» والتقيد باتباع خطوات المنهجية من حيث التجريد والترتيب 


والتحضير اللغوي والضبط المعجمي» مع إعطاء مرحلتي القلب إلى العربية وإعداد الحقول المفهومية خصوصا ما 
تستحقانه من عناية ودقة. 
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ومن أهداف هذه الدراسة التاكد من وجود تطابق مصطلحي بين الأوجه اللغوية الثلاثة (الإنجليزية والفرنسية والعربية) 
للمصطلح الرصد جوي الواحدء الشيء الذي لم يكن يخلو من صعوبات ومخاطر وتطلب حلولا ميدانية. وكان من أهم 
هذه المشاكل اختلاف النظرة بين مجموعة لغوية وأخرى تجاه ظاهرة رصد جوية معينة والتعبير عنها بمصطلحات 
غير متطابقة. وفي هذه الأحوال تقيد الفريق بترجمة المصطلح الإنجليزي كلما كان ذلك أقرب إلى التعريف المثبت لهذا 
المصطلح. مثال ذلك: 

(A): Elevation of zero point of 


barometer علو نقطة الصفر لمقياس الضغط الجوي‎ 
(F): Altitude de la cuvette 6 


وارتأى الفريق» في بعض «US‏ إعطاء ترجمة عربية لمقابلة المصطلح الإنجليزي وأخرى لمقابلة المصطلح 


(A) : Moon 7 


(F) : Colonne lumineuse عمود فمري  عمود ضوني‎ 


وقد كانت هناك حلول جزئية يسهل التعرف عليها في الصنافةء مثل وضع الإضافة الموجودة في إحدى اللغتين بين 
قوسين في الترجمة العربية. مثال ذلك: 


(A) : Meteorological warning 6 


سيلة 5 
رسيلة تنبيه (رصد جوي ( (F) : Message d'avertissement‏ 


-O‏ اولى فريق العمل عناية خاصة بمركبات المصطلحات الأجنبية التي كانت في معظم الأحيان كما يقول 
المصطلحيون» " كلمات عالمية" تتكون من مدمجة وسابقة أو لاحقة أو هما معاء كما قام الفريق بدراسة المصطلحات 
المركبة تركيبا "تظميا" من كلمتين أو أكثرء وذلك من أجل التأكد من المدلول في بلورة المعنى العام لهذا المصطلح 
وسبك مقابل عربي يتسم بالدقة ويبتعدء قدر الإمكانءعن التعاريف والشروح التي وجد فريق العمل أنها تقوم عند بعض 
المؤلفين»أحياناء مقام المصطلحات العلمية المطلوبة مثال ذلك: 


(A): Ecoclimatology وس و‎ eis 
(F): Ecoclimatologie , n.f EEN 
ضبط المصطلح وصوغ مقابله العربي باستفسارهم عن المدلول الحقيقي للمصطلح‎ ile إشراك المتخصصين في‎ -3 
موضوع الدراسة وعن اللوينات أو الوظيفة التي تميزه عن المصطلحات المقاربة أو مفهوم المعنى نتيجة لما قدمه‎ 
المتخصص من عناصر تميز بين مصطلحين. مثال ذلك:‎ 


أ- مقياس الرطوبة (A): Hygrometer‏ 


(F): Hygromëtre, n.m 


المصطلح العلمي مكون من (hygro)‏ وتفيد "رطب" في اليونانية و (meter)‏ و تعني "مقياس". ومعناه 
العام جهاز قياس الرطوبة 


(A): Psychrometer 
مصراد‎ -t 


(F): Psychromètre n.m 

وهو مكون من الصادرة اليونانية psychros‏ التي تفيد "بارد" واللاحقة meter‏ التي تدل على أداة قياس ويطلق 

المصطلح على جهاز لقياس الرطوبة مكون من مقياسين للحرارة أحدهما جاف والآخر مبلل.هذه التوضيحات هي التي 
جعلت فريق العمل يعتمد لفظ" مصراد" مقابلا عربيا لهذا المصطلح. | 


@- تكوين الحقول المفهومية عند دراسة المصطلحات باعتبارها أحد العناصر الأساسيةء في المنهجية 
المذكورة»ووسيلة ناجعة تمكن واضعي المعاجم من تخصيص المقابل العربي الواحد للمفهوم الأجنبي الواحد في الحقل 
المفهومي الواحد.إن الدراسة بالحقول تساعد على إعادة توزيع المقابلات العربية بإعطاء مقابل واحد لكل مفهوم أجنبي 
على حدةء واستبدال الشروح والتعاريف بمصطلحات عربية بسيطة ومضبوطة. ويتم الاستبدال والتعویض؛ edas‏ 
الفراغات المعجمية:بإحياء المصطلحات التراثيةء أو باستخدام الاشتقاق والتوليد والاقتراض ونحو ذلك مما يساير 
المقاييس اللغوية المعروفة. وهكذا أمكن تصنيف أربعة عشر حقلا في هذا المشروع نذكر منهاء في حقل الرياح؛ ما 


يلي: 

(A): Hurrican - (F): Ouragan نوجة‎ 
(A): Cyclone — )۴(: ۲ nm. إعصار‎ 
(A): Gust - (F): Rafale n.f عصفة‎ 
(A): Storm - (F): Tempéte, n.f عاصفة‎ 
(A): Tornado - (F): Tornade, D هجوم‎ 
(A): Spout - (F): Trombe , n.m. زوبعة‎ 


(A): Thunderstrom - (F): Orage ,n.m راعدة‎ 
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-O‏ اعتماد المتون التراثية عند اختيار المقابلات العربیةء لما تزخر به أحيانا من مترادفات يتعين إحياؤها وترويجها 
خصوصا إذا كانت تعبر بكيفية دقيقة عن مفهوم المصطلح موضوع الدراسة. مثال ذلك: 


(A): Near gale - (F): Grand frais ريح رادة‎ 
(A) : Gentle breeze - (F) : Petite brise el ) نسيم‎ 


وقد تتوفر الكلمات التراثية على جذر صالح يمكن سبكه في صيغة عربية كفيلة بالتعبير عن المفهوم الأجنبي المراد 
تعريبه سواء كان فعلا أو اسما أو صفة. مثال ذلك: 


(A) :Bolide - )۴( 6 صاعوق‎ 


(A) : Gust (F) : Rafale Aie 


وإذا تعذر استعمال الكلمات التراثية في صيغتها المعهودة يعمد فريق العمل إلى استعمال الوسائل اللغوية التي تمكن من 
الاستجابة للحاجات التعبيرية لمستعملي اللغة. مثال ذلك: 


(A) Meteorological — (F) Météorologique md 

جوي 
كمون A) Geopotential - (F) géopotentiel, adj.‏ 
(A) Geopotential - (F) géop | See‏ 
بخرنة (A) Evapotranspiration — (E) Evapotranspiration, n.f.‏ 


هذه باختصار الخطوط العريضة للمنهجية التوليفية التي طبقها فريق العمل عند إعداد هذا العمل الذي ينتمي إلى ميدان 
بالغ التخصصء الشيء الذي جعل الصنافة تشتمل على مجموعة من المصطلحات العربية الجديدة التي نرجو أن تحظى 
باستحسان المتلقي الكريم» وتنال رضاه» كما نرجو أن تسهم في الرفع من القدرة التعبيرية للغتنا العربية العزيزة في 


والله ولي التوفيق. 


رئيس فريق العمل: 
أ. أحمد الشاوني بنعبد الله 


( معهد الأبحاث والدراسات للتعريب- الرباط) 
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رموز المعجم ومختصراته 


الرموز 


; للفصل بين مترادفات باللغتين الإنجليزية والفرنسية 


7 للفصل بين مترادفات باللغة العربية 

)( لاحتواء بعض الشروح والتعريفات 

١ 

Y 

Y‏ مصطلحات مرقمة نظرا لتعدد مفاهيم المصطلح الأساسي 

/ للفصل بين صفتين مشتركتين لنفس الموصوف أو للفصل بين موصوفين مشتركين لصفة واحدة. 
av!‏ ات 

3181 en SE seal es say EE صفة‎ 
Tl. cc ددد مر‎ nt d GEESS SEENEN اسم‎ 
UE EEGEN مذكر‎ 
Ps الم‎ E ek att de ee e EE Da ss Pasu مؤنث‎ 
EE E جمع‎ 
I Voc ee dace Breed 00 لايتغير‎ 
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الفهرس العربي 


-Un 


— n 
l 


أثر العادم 

أجناس السحب 
أَحْمُوس Gd)‏ 
Schi SM UY‏ 
FESS,‏ 


أرقام الدليل الدولي 


أفواس الشَمْس x ul‏ 
أقواس قرح G‏ العدّديّة 
أقواس لويتز 

E Ai‏ مُماسة هالة 22 درحة 


DE 
أقيانوسية‎ 


أمثال الطقس 


أنبوب بردون 
er‏ ۶ و 
انبوب Ju‏ 
Tc D D‏ 
Fei‏ ب سوي Mi‏ والطثافة 
أنواع M‏ 
se,‏ , 
أوج سرّعةٍ العصفة 
أيام ape Li‏ 
إبيضاض 
إجهاد ui,‏ 
ASA‏ 


'ِدارة الأرصاد Schi‏ 


إذاعة 

إذاعة أرضية 

إذاعة إقليمية 

إذاعة إقليمية Se‏ 

gu إذاعة‎ 

CIN Sa إذاعة‎ 

إذاعة 2222 

إزالة 

إستاج (لولب) 

إمتتاج سوي Mil‏ والكثافة 


du dÉ 
إشعار بتحسن‎ 
إشعار بتدهور‎ 
* 
ayi إشعار‎ 
2. Low LI 1 
للعاصفة‎ à) aj إشعارات‎ 


إشعاع 


apto GS) إشعاع‎ 
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292 
1311 
980 
1661, 1922 
829 
1492 
1994 


1509 


1425 


1913 


إشعاع deo‏ هابط 
إشعاع JU‏ 
إشعاع JSE Qu‏ 
إشعاع أرضي هابط 
إشعاع أرضِي 

aglo eil إشعاع‎ 
SE ue) pM 
5 T إشعاع الجسم‎ 
السّماء‎ pu 
we إشعاع‎ 
EF إشعاع‎ 

إشعاع جَوَّي صاعِد 
إشعاع "n"‏ معاكس 
LA GE Du‏ 
إشعاع شمسي منتشر 


إشعاع نمسي مباشر 
إشعاع i je‏ 
إشعاع علي 

v aj إشعاع‎ 
i. A إشعاع قصيرٌ‎ 
Five 
Aë إشعاع‎ 

إشعاع من خارج الأرض 
إشعاءِيّة 


إضاءة 


575 
803 
1478 
576 
1800 
1915 


1480 


1609 


1914 
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إضاءة منتشرة 
ukutaka‏ 
إعصار 

إعصار مداري 
إعصار مداري زلزالي 
إقليم (D)‏ 

(E إقلیم‎ 

(F) إقليم‎ 

إقليم إحداقي طبيعي 
ch‏ روج 
إقليم As‏ 
إقليم العَواصِف SAS‏ 
إقليم مصدر 

إقليم Ke‏ ات الطيّران 
إقليم مناحي ` 

إكليل 

إمتداد راسي Ae)‏ 
إنذار بإعصار 

إنذار بإعصار مداري 
إنذار بالنوة 

إنذار يتيفون 


إنذار بعاصيفة 


و 
olx‏ الرياح 
éi‏ حركة الأمواج 
اتحاه وسرعة حر كة سحابة 


el ce 


553 
1737 
510 
873, 1862 
875 
520 


208 


674 


1659 


212 
1930 
512 
877 
778 
1895 
1710 
1421 
1998 
562 
561 


948, 1259 


LA هواء‎ cun 
احتفاظيّة‎ 

ارتعاج (ارتعاش) 

ارتفاع 

EU)‏ الضغط الجوي المعياري 
ارتفاع الكثافة المعيارية 
ارتفاع المذحَنة الفعلي 
ارتفاع الموحهة 

AL LAS ارتفاع‎ 
ازدواحي‎ 

ab ZA 

FR» 

استقرار حر کي 

n‏ > کي مائي 
ORE jy‏ 

Aë: JA 

hé Eu 
< Susa 

اضطراب 

< Suk 
اضطراب ردي (اضطرابات‎ 
رعدية)‎ 

اضطراب هواء صاف 
التقاء 

(ush امتصاص‎ 


امتصاص 37 


1330 

1329 

450 

1590 

107, 634, 849 
1684 

1682 


626 - 


653 


امتلاء 
امتلاء » ue‏ 
امتلاء حوي بارد 


امتلاء حوي دافئ (امتلاء حوي 
حار) 


انبعاث الأشعة من PM pda‏ 
اتتشار 

TE‏ اضطرابي 

انټشار دوامي 

ed‏ شاد 
KEREN‏ 

JUS‏ صقيعي 

Jus‏ إشعاعي 

SSI 

Lee AE Lei 
موي‎ 

er Ach 

Dä‏ المرتفع موي 

le 

اغخفاض نقطة الندى 

انصهار (ذوبان) 

Jet 

انعكاس منتشر 

انغطاس 

Au 


انفراج 
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1431 إشعاعي‎ coxa 
1884 "n TNT: 
951 LL انقلاب‎ 
1846 (انقلاب الرياح‎ cu Cal انقلاب‎ 

البخارية) 
الاب حراري سطحي 819 
انقلاب حراري هبوطي 1790 
اللاب درجة الحرارة 1793 
ed ub‏ | 1766 
v GE‏ 201 
الميار 224 
d‏ 734 
بار 0 
بالون ثابت المستوى 5 ,452 
PERS‏ 1206 
بالون سابر 1656 
ET et.‏ 1803 
بث الأرصاد ا à‏ 1142 
ES‏ 1554 
> الرياح 2007 
بحر ِن V‏ 1856 
Ken‏ 1961 ,160 
das‏ 623 ,33 
Myr 1⁄2:‏ 1342 
3H‏ د 395 
v Béi‏ الرياح 127 
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OÙ jai‏ حوية 
clar‏ إحابة قياس اللاسائلىّ 
لِلضّغْط EPA‏ 
ل زې 


DÉI 


11719 
2162 
Hi516 
(2237 

11281 
17132 

732 

| 1588 
4122, 1337 


EN 


اني الكظمية الكاذبة 
s.‏ 

اني حوائي 

SE x. 
اني حر کي حراري‎ 


^45 
0 


اڼ رسبي 

Jus, اني‎ 

oL Ai 

KS اني‎ 

pe al 

op اني‎ 
171 

اني ورسكيولد 

ت (ال...) الزحاحي 


1982 


815 


1928 


815 


616 


195 


5. 
à pi 
ار‎ SA LES 


sad As‏ الضّباب 


تبريد حركي (دينامي) 

Qi تبريد‎ 

تبريد کظ 

vai Me‏ جوي 

تجمع بالتحاذب 

cef‏ جليدي على — حَوّي 


PES 


تحمّد 
تجهيز يقياس الارتقاع 

. Lig 

تحديد السحب 

تحديد كتلة الحواء 

BA ليل‎ 

تحليل الطقس 

sai الكل‎ MA 

TLM p تساوي‎ QM 


A8 cu) JS‏ البات) 
J:‏ سا 
z‏ 8 


mes 5 


1850 


410 


تخفيض Krah,‏ موي إلى مستوى 
quu‏ 


SZ 


a> NOIRS خيس‎ 


Ade 


تدرج کظميٰ حاف 


s D i 7‏ © 
درج (انحدار) الضغط موي 


درج الکمون 

SCH حَراري‎ e 

wb "m E 

A Sp رأسي‎ SC? 
he 
oC A0 درج حَرارِي رسي‎ 


bf: غير‎ de تردد حوي‎ 
à " 
«casi 3375 


mE 

تر کیب (ال...) الكيميائي للتٌساقط 
ترميز بوفور 

تروبوبوز (ال...) 

تروبوبوز (ال...) المتعدد 


تروبوسفير (ال...) 


1475 


1476 


20,2 


1541 


827 
1919 
1080 
328 
263 
1866 
1197 


1870 
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تصاعد 
تصاعد (ال...) الجر للبالون 


تصاعد البالون قابل التوحيه 


pera‏ دَرَجَةٍ الحرارة 
pee 5‏ فراغي 
تصحيحات مقياس الارتفاع 


سيق اشحف 


sët نيف الكل‎ 
تصنيف الموحات الحوية‎ 
¿ua cui ff Saf 


taf‏ کوبٌن للمناخ 


011 


دت AL‏ 
ضْ الأخهزة 
ن المنخفض ا وي 
ية 
. درحات الحرارة بين السنوات 
ر سنواتي لدرحات الحرارة 
Ah 2‏ الجوي بين الأيام 
^ الط ىوي بين الشهور 
Äis E‏ الستوات 
2 الطراز 
eu em‏ 
um‏ الأيام 
RITE‏ 


^ Hm 


AE =‏ للضّغْط 


w =‏ د دن 


353 


817 


تلازم 

تلاش جنوي 

SIH تلاشي المنخفض‎ 
QM X cA u: 
A تماوحات‎ 

تنبو (توقع) جوي إحصائي 
تنبو ville‏ 

=+ بطقس مطار 


35 جهوي 
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1977 


958 


1700 


1974 


55 


168 


تنبؤ جوي 
s‏ جوي MR‏ 
35 جوي إقليمي 
تنبو جوي انتهائي 

تنبو جوي بديل 

bäi‏ جوي ds‏ وحيدة 
$ جوي طويل AN‏ 
تنبؤ جوي عام 

تنبؤ حوي عددي (كمي) 
تنبو جوي عشوائي 

تنبو حوي قصيرٌ AN‏ 
pes‏ جوي للطیران 

تنبو حوي للهبوط 

تنبو جوي لمسار 

تنبؤ جوي لمسار ملاحي 
تنبؤ ei‏ على الاستمرار 
تنبؤ Kn‏ الأمد 
A‏ حوي حلي 

Jä‏ حوي موضوعي 
تنبو طقسي 

نب حوي بحالة الطقس 
تنبّو للملاحة الجوية 

Lë idi 
d 

EY 
vo توازن الإشعاع‎ 
توازن انتشاري‎ 


1227 


1231 
1671 
238 


557 
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توازن حملي 
PEE‏ 
توازن دورضِي 
توازن Q^‏ 
e‏ 95 مه E‏ 
وازن كظبي 

LE] 
مُتعادل‎ oy 
arf 
(y الؤلاف‎ e jf 
توحيه حراري‎ 
تورنادو (ال...) (زوابع عنيفة)‎ 


gu y — y 


توقيع الخريطة 
توقيع خريطة 
ORE‏ 
aind Ae‏ موي 
Jes‏ 

ais ESF s 
— (d) رمج‎ 
vo £e توهين‎ 
تيار الأساس‎ 

تيار الحمل 

تيار هابط 


"mp 
اضطرابي‎ X 

DW, a 

کار x Juli‏ (الامداد) 
PLA EC‏ 


DEEP 
تيار جو أرضي‎ 


dl ثائب‎ 


من «ثمن الدائرة) 
ab dcs‏ الدائرة) 


جانب AS‏ للرياح 
حانب ju‏ للرياح 


DCH 
سط‎ KC gas E us 
حَبَهَةَ الصّابيات (حبهة الرياح‎ 
التحارية)‎ 

جبهة باردة 


LI 
جبهة ببمدارية‎ 


x HG حبهة‎ 1018 
sus 7 
دافئة (حبهة حارة)‎ Agi 1001 
ځا ده‎ Z= 1675 
صاءٍ‎ igor 
Le Le 1993 
علوية‎ Aqu 
" 1834 
"EET Le, 1647 
"m ad Ec 1002 
gu» 1394 
هة كاذبة‎ 
EE سو‎ 1072 
حبهة مستقرة‎ 
` e Lë, 719 
de de 1622 
ME جبهه‎ 
PI 285 
جبهة مناخية‎ 
5 Es 1247 
جبهة منتشرة‎ 
1246 
جبهة هابطة‎ 
1⁄2 im. 
3, AN قياسات‎ Re 
1 É Eg 1028 
مصرادية‎ US جداول‎ 
S e I 2017 
حدول الإرسال‎ 
7 752 
Aal جَدُول تحويل قياسات‎ 
š 649 
ا موي‎ 
1095 
تشتت الضوء‎ di 
A 0 T 1848 
bal تصحيح قياسات‎ JA 
موي‎  ا‎ 
: À 424 
شفري‎ dy 
946 


Ju‏ شهري 
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315, 1005 
892 

1395 
1551 


253 


1036 


251 


418 


1187 


جمد دائم 

As,‏ (ال. ..) مرجانة 
d X, e‏ 
جهّاز J—‏ 
جهازالقراءة المباشرة 


حوري 


v pe 
Qu P 
NÉIER 
PRET 
حالة البحر‎ 
sU Ji حالة‎ 


حالة الطقس العام 


° A 
- 


حبات ثلحية 


1128 
1471 
559 
1586 
184 


769 


1534 
594 
721 
1198 
1460 
1626 
378 
1782 
1688 
1689 
1691 
1022 


1627 
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au Cu 
حجاب سحابي‎ 
SN ححر‎ 
quit Az. 
التعادل‎ e. 
انتقالي (الاستراتوبوز)‎ x 
PRET 
Leid is 
حَدُ تبت الأشحار‎ 
مَحْسُوسة‎ l 
eu 
حرف شفري‎ 
الُطلقة‎ ç 5 حركة (ال...)‎ 
ALU حركيات‎ 
ah شري شمر‎ op d 
الإشعاع‎ das 
حَصييلة الإشعاع الأرضي‎ 
حرارية‎ is 
(للسحب)‎ ua 
US] oi 
dub AN buts 
حمل (ال...)‎ 
Ak js 


355 
718341, 7 
"1576 
16808 

4715 


1⁄4 


673 نمل‎ 
A 

NI cV ues 
à A CU وض‎ 
Ep aai e y 
ىوض ح ركي‎ 

بوض ضفطي اسنتوائي 
وض EL‏ 


Lui الأرصاد‎ A’ 


GS وه‎ 


تاصيّات إضافيّة Ge‏ 


au ku‏ (وثبات متدرحة) 


حريطة الإشعاع 

ريطة التروبوبوز 

EPA Ach حريطة‎ 

حَريطة التنبو ا موي (التوقع) 
حريطة التنبو ا موي السطحي 
S CU du Z‏ 
CARE‏ 

حريطة الطقس 

خريطة الكظمية الكاذبة 1 

dat A‏ العلوي 


1347, 5 
1912 
1829 
1973 
1388 


1909 


GER 

خريطة تساوي الارتفاع 

Ah ُساوي‎ Da £ 
USE تنبو حوي‎ ds 
الارتفاع‎ 

خريطة bi‏ حوي مركبة 

ala >‏ ثابتة الضغط 

خريطة ثابتة المستوى 
E‏ 
حريطة 4.5 كظمية 

Lis خريطة‎ 

Ah Zi خريطة مُتساويات‎ 
DEER 


Le حريطة‎ 


خحضرية حوية 

حط الثلج 

حط الثوائب 

prit de 
خط العواصف‎ 

حط فرط التوتر 
ja k‏ 
us Aë,‏ 
Le‏ إلقسام cO‏ 


- - 4 
ejua sc ie 
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978 


1764 


974 


1810 


cju Le‏ الإزهار 
خط تساوي الارتفاع 
pe Le‏ الإستقرار 
pe‏ 
aer Ab‏ 
m‏ 


xb‏ بنارد 


ed دائرة الأقمار‎ 
` ba PUES 
Aach دائرة‎ 

ab i دائرة‎ 

دال على مَحَطَة 


570 
481 
1872 
1830 
842 
1583 
1720 
2016 
972 
465 
928 
1024 
975 
1350 
470 
265 
1104 
831 
1065 
193 


692 


1273 
1276 
332 

1695 


1697 
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دحان 

دخان الأعالي 

Asch ii >= bles 
Qui دخان بحر الطب‎ 
TELS 
ETES 


. 9 24 


GEHT 


درجة الحرارة الدنيا الشهرية المطلقة 


درجة الحرارة is da JE‏ للبحيرات 
GR‏ الحرارة JEN sek‏ 
درحَة الحرارة الصغرى well‏ 
درجة ا حرارة القصوى الشهرية 


المطلقة 
درجة الحرارة الكاذبة الكُمُون 
Ji un uud‏ 


DË) A» A8‏ اليومية الدنيا 
درحة الحرارة اليومية القصوى 
FTT ed‏ 
DS S‏ 
“kO CE =‏ 
دَرَجَة SES‏ 
درحة EH‏ 
e‏ حَرارة صغرى 
درحة z she SI‏ 
de‏ حَرارة عظمى 
P‏ حرارة عظمى SA‏ 


ee‏ م 


درحة حرارة AJ)‏ 


10 
10015 


141515 


«14561 


حة حَرارة قُصْوَى 

aes حرارة‎ å> 
a ies Dr & 
UD 
EE i 
AS حة حَرارة‎ 

حة حركية EUR‏ لمقياس 
رارة Ji‏ 

ie‏ حركية UR‏ لمقياس 
رارة adiu Shi‏ 

i‏ حركية حرارية abi)‏ الِلّمد 
ES E AS > &‏ 
حة مقياس الحرارة الجاف 

حة مقياس الحرارة Jit‏ 

حة/ يوم Asil‏ 


D 
دورة (دوامة)‎ 


, ع‎ Ze A 
il Je: دورية‎ 


, - - 
دورية دورضية 


7 إشعاعي ]22-5 المساحة 
c‏ اضطرابي 
: دوامي 


uoc 


1818 


o»‏ إشعاعي 

دليل التحلد 

SUM Ha 

دليل القارية 

دليل القحوا لة 

دليل المقياس ur‏ 
Me‏ المهارة (مُستوى Gah‏ 
دليل طولي 
CARE‏ 

دليل مناحي 

دليل نطاقي 


دمق 
- * , 5 
دورات مناخية 
دوران إعصاري 
چو و gH‏ 
دوران مرتفعي حوي 
داو" 

دورة (ال...) المائية 
دورة البقع LIN‏ 
دورة بر وكنير 

دورة مائية خارجيّة 
دورة مائية lais‏ 
دورة ajli‏ 

2 .. 

دوارة الرياخ 


iiy» 


1423 


912 


333 


462 


172 


851 


1607 


1107 


راعدة حملية 

راعدة ذات جبهة باردة 
راعدة کتلة هواء 
ردار 


35, 


رصد S)‏ العلري 
es *‏ » 
رصد راديوي CU‏ 


رصده 


1935 
567 


445 


671 

1931 

1238, 1611 
1134 

1836 


51 


1910 


1239 
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E E- T © 
رصلة إحداقية‎ 

2 Ww E 
رصدة إحدافية رئيسة‎ 
- Za 5 Wu: 2 
رصدة إحدافية وسيطة‎ 


D 2 
SI 


54% إضافيّة 
Vt) cu en‏ 
رصدة السسّير CU SANN‏ 
راديويا 
سو سا الراديو Ç“‏ 
Se?‏ يبالون رائد (مرشد) 


a 5 
e ` 


رصدة حوية 


هي Tes‏ ې 
رصدة جوية ردارية 


Ze Tt, EG 
المتاحّة‎ a7 JI رطوبة‎ 


- رو‎ 
Ah udo; 
- * رر‎ 


رطوبة مطلقة 


دم دور مده 


رطوبة مطلقة للتربة 

HS رطوبة‎ 

XA XU, 

is Cb للهواء‎ as x, 
۸ - Midi 
SA الرطب‎ A ES Mk 
1 eut إلى‎ 


9» 55 


s 0‏ 
رطوبة نوعية 


11780 
11382 
9334 

11758 
1.449 


14466, 1467 


4194 


رعد 
رقم شفري 
ركام qi‏ 


eS‏ متوسط الارتفاع 


Sat الأرصاد‎ A 
رمز التوقيع‎ 

رموز السحب 

رواسب ثلجية 

رياح 

رياح Cd)‏ الأوليرية 
رياح (ال...) الظاهرية 
رياح SA‏ 
رياح co‏ 
رياح التدرج المعاكس 
رياح الحاذبية 

رياح السُولانو 

رياح الغلاف ETT‏ 
رياح 0 


1833 


412 


337 


108 


1713 


717 


377 


714 


417 


284 


1141 


1317 


398 


1631 


1996 


661 


155 


150 


805 


493 


810 


1644 


957 


691 


1726 


799 


1813 


1873 


رياح tie‏ 
رياح Le‏ مُكافئة 
رياح دردورية 
رياح دوامية 


DIE 


2 .. 
رياح دورضية 


رياح SE‏ (تجاربة) استوائية 
رياح Géi‏ دون x jah‏ 
رياح coli a‏ 
رياح SA SÉ‏ 
رياح le‏ 
رياح Sich‏ 
رياح ER‏ 
رياح علوية 
رياح غربية قوية 
رياح Sui S‏ 
رياح oe‏ 
TA d gks‏ 
رياح فوق دورضيّة 
رياح لا دورضيّة 
رياح ALE‏ الفط 
رياح متعامدة 
رياح ër‏ 
o‏ عه 


رياح محلية 


رياح معاكسة 
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1785 


497 


رياح LS‏ مكافئة 654 


رياح مُيامِنة الدُورَان 1923 
رياح ناټحة ( Glas‏ 1502 
dE =u‏ 1497 
رياح T"‏ 1004 ,810 
رياح هادئة 303 
:ريح JAY‏ 225 
ER, c.‏ 330 
ريح ور إعصارية 518 
ریځ دورضريّة 193 
DX‏ 102 
ريح Sale‏ الدورات 2 
ريشة بارب 690 
— 3 - 
27 1553 
زخة مطر 1454 
زرقة السّماء ; 257 
زكام 501 
Se‏ 1673 
US rae‏ 1962 
w-‏ = 
Je‏ 1537 
ساعة juni‏ 1778 
= 1655 
AS ada ZS,‏ 313 
Z‏ يبالون وصاروخ x‏ 


سحابة الاضطرابات الحوية 
NETTE‏ 
سحابة abad‏ الإخداقي 
J Sa,‏ 

سحابة القمة 


kh —u h سَحَابة‎ 
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<U حابة‎ 
al 12 ^ DER 


حابة مستوى مرتفع 


حَابة منخفضة المستوى 


حب 
LA‏ الثوران البركانية 
حب اتفجارات 

-s| ¥‏ 
حب حرائق 


Se‏ حرائق الغابات 


Zei 


D 
aie KC xe , 
حب دردورية للسافلة‎ 


حب شلالات ماء 


PPP 
حب صلفية‎ 


is‏ بل 
p 0912942‏ 
حب متمز حه 


306 


1957 


سطح ثابت الضغط 
سطح wr‏ 
par ce‏ 
aha‏ سو 7 aI‏ 

"T ci‏ شري الضغط 
c» Së,‏ 
سَعَةٍ الرياح 
AL‏ ثابتة SÉ‏ 
RES‏ 
s iuh‏ 
3 
Al a It. nal,‏ 
لدرجة الحرارة 
Sam eu ei‏ 
ei‏ بوفور 
d‏ حال > 
E AS uo Ë.‏ الشمسي 
L‏ كين E‏ الحرارة 
EE‏ لدرحات الحرارة 
i ee‏ الرياح 
d‏ قياس xh e»‏ 
سُلُمُ ads‏ لِلْحَرارة 
ERN Ey of L.‏ 
e‏ الحرارة المموي 
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sl سُلم درجة ا حرارة‎ 
UA de el 


do‏ زالف 
UN»‏ 
سُمك Val‏ 


سَمُوم (ال...) 


3) AM Bus (ال...)‎ 2 
hu hi... Jya 
cA 

A سواقط‎ 


OL‏ إعصاري 


IER 
RER 


سيران نال (دورة EN‏ 
BEER‏ 
سيران طوالي 


Ld - 
عام‎ ou 


1933 


339 
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سيران ک وکي 
en‏ م ei‏ حوي 


سيران نطاقي 


* 
الكظمية الكاذبة‎ š, paa 
Où — 
شابورة‎ 
x SCH 


dL D is 

Q ee في‎ ( ex E 
شذوذ مناي‎ 

انل بغار الماع 

w^ 

ger شريظ‎ 


4:5 


صابيات (رياح GE‏ 


dT NEN 
GIE hai) heko 
صاعقة رائدة‎ 

صاعقة متراجعة 

صافي الإشعاع الأرضي 

— £e صافي‎ 
ASIE VI aue 


EIER 


صبر ابیض 


1124 
1852 
1890 
340 
1206 
180 
151 
154 
413 
1582 
814 
288 
138 
1171 
1275 
1270 


` 194 
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هو ام 
و D LEM‏ 


صعود شري للرطوبة في التربة 


صوتيات الأرصاد à y‏ 
صوتيات جوية 
[EOS £ ,‏ 
صوره الشمس 

A D 
صيغة م ركوليز‎ 


se 


SU القدّيس‎ Ca 


Te se 


صيف هندي 


= v? = 


lu e NACH ضابط‎ 


WE‏ الإشعاع 
OLS‏ الاحتلاط 
QUE‏ الانقلاب المرتفع 
MM‏ 

ys T 
PCM 
ERR 

ضباب المواء المداري 


ue vu 


1892 
311 
765 
862 
802 
304 
1825 
249 
1121 
186 
1900 
1074 
1531 


918 


1338 


713 


818 


1430 


1164 


859 


1557 


1701 


49 


663 


1860 


755 


NET 
صاعد المنحدر‎ QU 
gi AN ضباب ما‎ 
¿h ضياب ما قبل‎ 

JE ous 

RE 

à», i lA AS 
مُوسِمي‎ vu 

GA (يقياس الضّغط‎ o 


غه 


صرعي 

ضغط البخار المشبع في الطور 
الخالص بالنسبة إلى di‏ 

2 dl في‎ ex je Lie 
An الخَالِص بالنّسبةٍ إلى‎ 

ضغط البخار المشبع للهواء الرّطب 
بالنسبة إلى الجليد 

b للهواء‎ e je» Lis 
بالنسبة إلى الماع‎ 

NUN CE 

cu Mix 


BUI بخار‎ tw 


D: 
حري سكون‎ i> 
حوي في احطة‎ Mix 
حوي فصوي‎ cx 

Li‏ حوي کلي 
ضغط حركن 


907 


159 


1339 


1357 


1986 


1514 


1746 


1182 


1396 


1072 


856 


1548 


1547 


1550 


طاقة الاضطرابات الحوية 
طاقة دوامية 

Da» 

aad (E ach 

5 AE) ab 
Fla 

ES‏ الأوزون 

Sc‏ لاځٍکاك 
ab‏ الانقلاب 

طبقة حوية غير متجانسة 
Achs, id‏ اضطرابية 


طبقة حدية Ape‏ 


0226 


(Ex 


" 
تي متوسط الارتفاع‎ 
er A 
(للسحب)‎ gr Uk 
qu 

gue راز‎ 

راز unt‏ 
ريقة الاضطرابات 
DUH ak,‏ 
ريقة الشريحة 

à» Ch الفروق‎ AN. 
ريقة المماثلات‎ 


1314 


1017 


1763 


389 


999 


841 


607 


1718 


109 


338 


1224 


1784 


335 


361 


1297 


1274 


1612 


696 


116 


1578 


1577 


1970 


1358 


457 


503 


1597 


1279 


1356 


Ze PE 


ض حوي (ملء) 


طيران استطلا ع رصد حوي 
طيران النمط الضغطي 

Ak‏ اضطرابي 

Ak‏ الصوديوم 

Ah‏ بر وکن 

خا راي 

ën 


QAM OI عاصفة‎ 


عاصفة تلجية 


عاصفة رعدية ذات جبهة باردة 


a a7 eT 
عاصفة رعدية‎ 
s. * 
عاصفة رملية‎ 


. e SN 
imio عاصفة‎ 


694 


932 


797 


1165 


1976 


1366 


1885 


1893 


1639 


298 


620 


1893 


551 


1453 


610 


883 


1708 


955 


280, 1638 


425 


1836 


1536 


801 


1934 


عاصفة غبارية 
عاصيفة مُداريّة 
= 
PES‏ 
pla LE‏ 
cu KO ju‏ 
pu‏ القحولة 
,+ حوية 
a‏ 


que 
TES 
MAST عَدَدُ البقم‎ 


. , 
DEA 


وهو 
5 3 


عَدَد رسي 
غتد Jo‏ 

Fr 

ae‏ الأيونات 

AG E 

cA M X 

عدي (للسحب) 

Ka‏ استقرار 

DRE‏ استقرار حركي 

JI (is‏ ار حر کې ماني 
Mo‏ استقرار > 
35 استقر ار سك z‏ 


ae استقرار‎ éi 


1878 
171 
1042 
196 
467 
1544 
1094 
772 
1744 
1510 
1521 
1468 
1508 
952 
591 
1232 
1030 
927 
599 
878 
475 
887 


1692 
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عدم استقرار شرطي 

v H jen pas 
ES Ar 
كمون‎ jn "E 
عدم استقرار متوجه الضغط‎ 
عدم استمرار‎ 


PR‏ شفاهي 


Ae EU SA kali A 


SE 

du الأخواء‎ a" 

x الأحياء‎ ee 

echt ste A علم‎ 
PS ET علم الأرصاد‎ 
G Sch علم الأرصاد‎ 
الراديويّة‎ 

ele‏ الأرصاد الحوية 

علم الأرصاد الحوية الكهربائي 
الراديري 

علم الأرصاد الجوية X RJ‏ 
علم الأرصاد الجوية التحريي 


مومع - 8 8 تمان 


7 
079 


4139 


11147 


14139 


10078 


3776 


علم الأرصاد الحوية PA‏ کي 
علم الأرصاد اللحوية الحيوي 
علم الأرصاد الحوية الدقي 
التفصيلي) 

علم الأرصاد à pi‏ الراديوي 
علم الأرصاد ا ‏ حویة الزراعي 
علم الأرصاد الحوية الطي 
علم الأرصاد si‏ الكبري (العام) 
el‏ الأرصاد الحوية المائية 
علم الأرصاد الجوية المرصادي 
(الراداري) 

علم الأرصاد اللحوية النظري 
علم الأرصاد الجوية الوسيطي 
ch‏ الأرصاد Sak)‏ الطبيعي 
Ch‏ البيئة 

juil 

eut يلم‎ 

علم المناخ الإخداقي 

لم الناخ ech‏ 

لم EU‏ التطبيقي 

علم امناخ الح ر كي 

هلم المناخ الحيوي 

ملم المناخ الحيوي البشري 
ملم ا مناخ الدّقي (التفصيلي) 
EU ela‏ الزراعي 

هلم المناخ الشحري 

ملم الناخ الطي 

ملم المناخ القدمي 


1093 


612 


271 


1153 

71 

531, 1858 
1092 


1268 


علم المناخ المرصادي (الراداري) 
علم dish gut‏ 

علم الناخ الوسیطي 

ERU علم‎ 

SOA Je علم متاخ‎ 

علم مناخ الملاحة Sekt‏ 

a'i yie 


4. 


LAN الصّفر لمقياس‎ xaxd le 


e M ye 
بالتسبةٍ إلى الجليد‎ 


ehh الماء‎ e As 


بالتسبة إلى الماء 


-37- 


1414 


1304 


1110 


882 


1178 


غطاء ثلحي 

غلاف (ال...) الأرضي 
غلاف (ال...) الحيوي 
غلاف AN‏ 

غلاف الأوزون 

ef) o» 

غلاف جو حَرَاري 
"e‏ 

LUN af غلاف حَرّي ذاني‎ 
E 
T 
adasiga D 
Er 
مُتجانس‎ Gr غلاف‎ 
الحرارة‎ qj den غلاف‎ 
الحا‎ SE OE 
الضغط‎ SE جَوي‎ CN 
معياري‎ SF o» 


tre غلاف‎ 


385 
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غلاف كيميائي 
غلاف لون 
o»‏ مائي 
غلاف وسيط 
غيم 
غيم الغبار (عحاج) 
غيم القُطب JUI‏ 
غيم رملي 
غيم مرتقع 
غيم ملحي 
dui‏ 
- وف = 
نارق مطل قصوي j‏ للعصّفات 


Un pet a AS 
خاصّة‎ adus ترات‎ 

ca WE 5 

Ou فترة‎ 

فترة حليدية 

Ah يساب للفارق‎ x: 
SLA als 

فج ضغطي 


فرط البرودة 


e E 
153 ALL di xL c 

1205 Zoch Za 

لإنبات 124 

1184 ils A 

284 جاف‎ 
628 AA 

الإعاقة 281 

1929 Le 

1929 " 

207 C--J5, 

2 القطب الجنوي 208 

ق القطب الشمالي 209 
سان 710 

- Tj — 

461 bei 
379 دعرة سَحابة‎ 
30 بايز بالوت‎ ou 
573 ig تصن‎ 
170 ځولة‎ 
463 "RU 
665 P b 
TR حص إعصاري‎ 
gel للرياح‎ CNN 
1584, 2009 الرياح‎ das 
CS موي‎ EE E 
1932 ta” DÉI 


1952 


كاميرٌ الرياح 
VS‏ سائليّة 
iy‏ هَوَاء 


sos qe 
هواء بصرية‎ AES. 


كثافة (ال. ..) الظاهرية للتربة 
كثافة الثلج 

APE TS 

كثافة المواء UA‏ 

كثافة dal‏ الرطب 

Aue) x Lai uus 

Gne EX, xb uus 
172) 25 uus 

GH Die 


کسري 


GES 1363‏ التوحات 
BAGUE rm‏ 
hs 893‏ 
128 كظمية المواء CU.‏ 


507 كظمية كاذبة (شبه كظمية) 


e A da SR 254 
كفاءة حرارية‎ 
p ئس‎ 1091 
ji كمّية‎ 226 
الإضاءة‎ ES 


225 الطّأقة الإشعاءِيّة 
5 ,1589 


كمون Zeil‏ 
e‏ كمون شَعُري 
 "‏ کمون ات عن Aë‏ السُكوئمائي 

gr TR. 1250 
me 1903 
ho  "' 

RET S 
nes ۴ 

7 

- J eg 533 


Sie s 


TT 


oL) 3‏ هواء بارد 
32 لان هواء حاف 
168 


dé ILJ‏ دافئ (لسان هواء حار) 


Aapoy 5 


40- 


11539, 1985 
11809 

2011 

111 

1-408 
14409 

7187 

3:10 

1:340 


3176 


' 8587 
111953 


' 14174 


ام 
PETER 4‏ 
شر TASSO c>‏ 
GLEN‏ 

ء قابل Li‏ 

خۀ 201 

Al 

dl Ae) (ينظار) طَيْف‎ Ç 
Di Yi Le 
TS 
WR M 
MTS 


صار المطر 

ÀJ صار بيسون‎ 
EK 
3] "m صار‎ 
ue بان‎ 

ER? 

v pue Š. 
التأثيريات المناعيّة‎ ot 
FE 

بان التٌساوي 

يان 34 

RTE 

بان الحرارة والرّطوبة 
يان الرطوبة 

ان الرياح 


636 
1399, 1 
1298 

668 

985 

56 

1820 

897, 1822 
889 


122 


^ 
e o 
NEC sin L 
اشر‎ M الشع‎ OU 
الضّغط اموي‎ SUL 
الطاقة الإشعاعيّة‎ SU, 
رو و‎ 5 
مِبیان المناخ‎ 
, 
d . 


مبيان حرارة نقطة الندى 


P d af BI 
مساو ية التسار ع (الرياح)‎ 
BECH مساو‎ 

UY 
CRETE 
df à M 


TES‏ 1 الشذوذ 


27 


1403 


246 


290 


348 


1827 


1798 


536 


1149 


1119 


1741 


1280 


1463 


2014 


830 


600 


786 


788 


983 


114 


987 


995 


986 


981 


988 


984 


971 


H 
موي على شكل‎ kal à LE 
V) 
ERE NEA 
, 
القيمة (العددية)‎ à JL 
Ev 
متساوية ;55 الفلق‎ 
zu Cl 
DP متساوية‎ 
به‎ 
الضغط‎ 2x مُتساویة‎ 
2% PIA 2 
متساوية تغيرالارتفاع‎ 
متساوية درحة الحرارة‎ 
- ر و‎ 
ظهور الحياة‎ A-Z 


SE‏ السرعة (للرياح) 


las aJ متساوية‎ 
cr 
متنبئ حوي‎ 


وار 


nn 
الشهرية‎ 

A‏ درحات الرارة العظمى 
الشهرية 

bag ue 
الحرارة العظمى‎ Sen 22 
cl 

SA iE 
TO متوسط المدى الحراري‎ 
ey. als EE 

o x) Jue 


مجموعة شفریة 


1946 


970 


1901 
729 


1090 


1089 


1086 


1085 
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à pat‏ منخفضات حوية 
se‏ الرطوبة 

مُحْتَوَی السُحُب من الاء 
da‏ أرصاد حوية زراعيّة عادية 
alae‏ الأرصاد حویة 

Ce Xj» رصنا‎ a 
إحداقية‎ Le 

SR ahi‏ للهواء العلوي 
z a Si sel alsi‏ 
DET st ds‏ 
L‏ 2 إضافية 
EE‏ 

das‏ إضافية 

alani‏ حوائية 


< Kë 


CSS DËS‏ لأرصاد حوية زراعية 


مَحَطة Men‏ ببالون رائد 
مَحَطَة Aen‏ 25 آلية 


as 


Ni 


80 


del على سَفِينةٍ‎ des 
Gr pui على‎ s 
مُنارة‎ Ando عَلى‎ ABS 
.راعية‎ 

des‏ مُناخيّة 

ihs‏ مُناخيّة رئيسة 
Le alis‏ عادية 
ور الحوض ام موي 

eb e حور‎ 


م و 
. 


FE Ae‏ لمنخفض موي 


> النوة 

byy‏ التروبوبوز 
Si ei‏ 

Lis‏ إشعاعي حوي 
ME‏ الإشعاع v‏ 


1760 


700 


232 


1245 


182 

1400, 1652 
669 

750 

57 

1821 

898, 1823 
890 


123 


dis, 

gu e kus 

ech الط‎ Lib, 

8) الضغط ال موي وا‎ Lie 
aia a, 
S العا‎ Las 

jh bisu 

echt deet Mi 
CU اَي‎ Men 

V. رادئوي‎ kus 
سافط‎ (63% en bie 


Ask vie Lo, Libre 


مخطاط رصد حوي 

— Yus, 

Gb ضغط جوّي‎ bilans 
يصرادي (للرطوية)‎ Lire 


cow AE Ú 
Gp BUR مخطاط دفي‎ 
اوي‎ Kl ée Lux, 
ببالون رائد‎ eh ees مخخطاطي‎ 
(مرشد)‎ ) 

DTE Pv 

يد 3 

aan SA 

(ai Ai dj 
Stan 

KE E.‏ العصفة 


T séi وه‎ 


43- 


1120 
850, 1742 
708 


1392 


824 


مدى (ال...) السنوي المطلق 
لدرجة الحرارة 
مدى (ال...) اليومي لدرحة 
ا حرارة 
مدى العصفة 
مَدَى GES e jai‏ 
مدى ix p‏ الحرارة 
Z ya S‏ 
مراقبة جوية 
مراوح صقيعية 
A‏ (ال...) الأزوري 
مرتفع (ال...) ا موي دون (شبه) 
المداري 
RE‏ (ال...) اوي الأطلسبي 
الشمالي 
مرتفع برمودة الجوي 
مرئفع حوي 
مرتفع جوي إعاقي 
مرتفع حوي بارد 
GF‏ حوي دائم 
uy‏ جوي دافئ 
مرئفعٌ بجوي شبه دائم 
مرتفع حوي قاري 
مر تفع حوي مقطوع 
مرتقع (ال...) ا موي (حاحز) 
SE‏ الإمطار 
Py ds‏ 


523 


1731 


1230 
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مرحله فاق 

qe 327 

AA C anal u 
مركبة الرياح اللادورضية‎ 
مركز (ال...) الثانوي للأرصاد‎ 
x 

مركز إرشاد الطيّران 

AM للأرصاد‎ QUA مركز‎ 
A الأرصاد‎ EE 
PETER SA 
مرکز الاتصالات‎ 

JM S 

مركز التنبؤات الحوية 
55-000 
مرج dn Ae äi‏ 
Aë‏ الاضطرابات اللحوية 


مسار دردوري مطلق ابت 
مَسارٌ عاصفة 

U‏ الأوزون 

um‏ رادټوي 

مسبار راذيوي JS‏ (بالمظلة) 
سار رداري 


c رادټوي‎ Lo) je 


ML 1790 


629 


811 


5 


La AE ce 
سلوی التُوحيه‎ 

ستوى التکالف 

e,‏ التكائف الاضطرابي 
ستوى ASH‏ الحملي 

ستوى السشحب 

= اللاتشتت 

ستوى الماء 

G ost‏ الرياح 

S a cou = 

ستويات Jai al À az‏ الحوي 
ALL E‏ الدوية 

Aalt oo E 

SS سح‎ 

O ot ian‏ رائد (مرشد) 
RAT IT‏ 


۷0 


شف 

صدر 

صدر (نشاط) العراصف الرعدية 
صدر نشاط العواصف BEN‏ 
صراد (للرطوبة) 

fekt? 


D H 
صُراد مقلاعي‎ 


2019 


1518 


633 


1100 


742 


1032 


1704 


443 


1882 


473 


390 


1031 


1960 


125 


707 


1685 


1989 


1613 


مِصْراد EH‏ (مقياس الرطوبة) 
L‏ الأرصاد Schi‏ 
مصلحة الأرصاد الحوية الملاحية 
مصنف عينات Vb‏ 

Las‏ الرياح التحارية 

p 

مطر حامضي 

مَطَرٌ كبري 

b À KI‏ البرودة 

SE 

مَطريّات 

مُعادلات أولية 

De fe 

معادلة الاستمرارية 

< oi EEE 

معادلة الدردوريّة المتوحهة LAN‏ 
مُعادلة السكوغائية 

مُعادلة H‏ (الميول) 

du‏ دردورية 

aw Jai 

Lis?‏ الاتطفاء 

AA WË 

"Mie‏ الدّورة المائية 

مُعامل الشفافيّة 


^ z و‎ 
ach مُعامِل‎ 


679 


672 


1956 


419 


1853 


438 


1094 


الرؤية 
مَعْلومات إشارات e‏ 
Gu l‏ رَصْدَ d‏ 
ú l:‏ < — 
Sch ste ge‏ 
RE‏ 
SN‏ 

Alas‏ الإشعاعي 
مقطع الرطوبة 
مقطع الرياح 
مقطع السرعة اللوغاريتمي 
مقطع رأسي مركب 
مقياس أسمان للرطوبة 
مقياس ارتفاع السحب 
يقياس ارتفاع AE‏ 
قياس الإثراق 
قياس الإشعاع 
مقياس الاشعاع الأرضي 
يقياس الإشعاع V‏ 
قياس الاشعاع QQ‏ 


1402 
1401, 1653 
1407 
1482 


105, 902 
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Ae Ze مقياس‎ 
(النفاذية)‎ Acht قياس‎ 
cs ie 

EN E 

مقياس الحرارة SL‏ 
يقياس MAI‏ 
يقياس الحرارة الصغرى 
مقياس الحرارة الضائعة 
مقياس الرارة العظمى 
يقياس الحرارة الغازي 
Fe‏ 
ADEME‏ 
E‏ لحرارة بكرة سوداء 


مقياس الحرارة ثنائي aW‏ 


مقياس الرطوبة بنقطة الندى 


قياس الرّياح اليدوي 


ياس cu‏ بأئيوب jM‏ 
فيا giai uf‏ 
قياس الرطوية السافط 

vá‏ الرياح 

قياس الرياح الثنائي الاتجاه 
تياس الرياح ch‏ 
nom‏ 

قياس الرياح SS‏ کواب 

dé الريح الثنائي‎ LAS 
قياس الزرقة‎ 

uh RE قياس‎ 

قياس الشع المباشر المعاوض 
al?‏ الصواعق 

echt Ah ياس‎ 

E echt Mal قياس‎ 
القابل للتعديل‎ echt Mäh قياس‎ 
SAN echt Mäh, قياس‎ 
EAN echt Aha 
is 

OC echt Kal قياس‎ 
الوزني‎ GPA Mia قياس‎ 
مُعاوض‎ la اوي‎ MN قياس‎ 
بتري جني‎ AA Ae 
Eet قياس الط‎ 


A 
قياس الضوء‎ 


1201 


1228 


1981 


1008 


1075 


1470 


1301 


قياس الضوء ide‏ للأوزون 
E‏ 

zad الضُوء‎ E 
PME 
مقياس الضغط ا موي الفلزي‎ 
مقياس الضغط الجوي المثعي‎ 
مقياس الضغط الحوي المعاوض‎ 
مِقيّاس الطاقة الإشعاعيّة‎ 
< العا‎ SE 

E‏ العكارة 

AA مقياس‎ 

مقياس القطيرات 

قياس o Ach‏ المغياري 
الاقليمي 


J= Fb قياس‎ 


JA قياس‎ 


Lie حَراري‎ P 
ELEYI حَصريلة‎ As 
درجة الحرارة الأرضية‎ E 
AU QS محم‎ 


e LE D‏ سم 
Aie‏ درجة الحرارة المقلاعي 
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1264 


ساي ركيد 
قياس درجة حرارة LA‏ 
يقياس راديُوِي LU‏ 
قياس Go Mall‏ القطاع 
EE‏ 
'لأشعة 

ياس رياح sl‏ سان 
مقياس رياح تماسي 

= ch ute 

c رياح‎ "mi 

LL WI‏ لدرجة الحرارة 
is‏ سيكس لدرجة الحرارة 
E‏ صاني الإشعاع الأرضيي 
بقل صان الشماع GE‏ 
قياس gus‏ الإشعاع الشمسي 
مقياس عمق A‏ 

قياس b‏ لسطوع oo‏ 
يقياس GA aal on‏ 
مقياس فلزي للضغط ا موي 
قياس SU GAS‏ 

SN روي شاع‎ E 
— للإشعاع‎ ei? بقياس‎ 
EI ري للإشعاع‎ EU 
cht MS Usos قياس لا‎ 
بمقاومة‎ 5 Je Ad قياس‎ 


Ss A X.‏ و 
ls‏ مَطر S‏ 


456 
1367 


494, 1530 
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J pe‏ الرياح 

مُكافئ st‏ من الماء 

مكتب الأرصاد à y‏ 
مكتب التنبو EPA‏ م ES‏ 


Le u 5 Í 0 
"P 
ada Ak 


SA مُمَا کب(متشاکل‎ 
Jah ميل‎ 8 n^ 

مناخ 

Fi p‏ البنايات 
مناخ DEA‏ 

e‏ اصطناعي 

متاخ الأرض الافتراضي 
متاخ الإشعاع 

مناخ البحر المتوسط 

eA ez 

ada eu‏ الدّائم 

مناخ الزمن الرابع (الحقبة الرابعة) 
متاخ السُهُوب (الاستبس) 
مناخ بحري 

EX Bu 

مناخ بلي 

ناخ ue‏ (تفصيلي) 


1 
= š9 
= 36,, 1972 
3 
35 


1 


112 


716 


52 


HERR? 
دون (شبه) المداري‎ 


i‏ سمي 


à‏ قاري 


ais‏ جوي حراري 
tait‏ (ال..) الجوي الإيسلندي 
نخفض (ال...) الألوي 
حتحفض (حوي) 

vais‏ (جوي) 


EP سستخفض‎ 


1733 


منخفض جوي بارد 

Lait‏ جوي ثانوي 

ait‏ جوي دائم 

252( جوي دافئ (منخفض 
جوي حار) 

ais‏ جوي رئيسي 
Lait‏ حوي شبه دائم 
Dai‏ حوي ضحل 
paint‏ جوي على V) JE‏ 


منطقة الرّاحة 

منطقة الرهو (ال ركود) الاستوائي 
منطقة المراقبة 

متطقة انعدام الراحة 
KE‏ 


cal LE قارب‎ aiit, 
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426 


1564 


1292 


1950 


1375 


1575 


572 


762 


870 


1572 


2031 


— du 


موحات a ai‏ موي 


A Se éi‏ الالتحائي (موجة 
التروبوبوز) 
DUT As‏ 


215 


169 


847 
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Ape linn 

موصلية دوامية 

dal موصلية‎ 

ahe موضع‎ 

موقی ستیفنْسُون (صندوق) 
مولد الر ياح 

ميزوبوز (ال...) 

ميزوسفير (ال...) 

A240 (ال...) الأقصى‎ JE 
ميل (ميول) الاستمرارية‎ 
cA 

Ep MA (JE) JE 


3 


uae 


AB إلى‎ eu» [EE 

à‏ احتلاط ez‏ إلى الماء 

iC‏ لاط 

ÊTES 

سبة حاصل المطر 

تب E Al ae‏ الشمس المٌکن 
XXI‏ 

[rs 

5 = 


Jh 


293 


1319 


1284 


1322 


1555 


1014 


1019 


1192 


1917 


798 


1034 


785 


1721 


1172 


746 


175 


ure) bus‏ طبيعي 
شاط x Si Vy‏ 


نصف دائرة خطير 

نصف دائرة صالح a=‏ 
نظام 

(P) نظام‎ 

نظام إخدائيات Ah‏ 
نظام الإحدائيانتت W‏ 

A.A نظام‎ 

echt Mia نظام‎ 

نظام انتقال 

نظام رسيي 

نظام سحابي 

نظام سحابي لمنخفض حوي 
نظام سحب رعدية 

نظرة لاحقة 

Aa Sch نظرية (ال...)‎ 
وي‎ ais 

PAN نظرية‎ 

نظرية ا حمل uai dé‏ موي 
نظرية برحورون- فينسين 
نظرية ëch Ae‏ بالتباعد 


1202 


727 


759 

1569 
1293 
161 

1432 
1323 
1101 
744 

1219 
1773 


1995 


289 


511 


1696 


245 


1012 


1117 


632 


نواة (حوية) 
KA‏ 

. A 
Äis | ارتفاع‎ a y 
Saec NE 
اسټر طابية‎ el نو‎ 
نواة الاحتراق‎ 
KSE 

2 په‎ Š 
(N ay 
نواة التكائف‎ 

A 
LAN pull نٌواة‎ 
جحلیدیة‎ My 


FSU يلح‎ à; 


— ° 
هادئات (ال...) GE‏ 
هادئات (ال...) دُون (شبه) 
"m‏ ية ` 

هالة 


هالة ذات 22 i»‏ 


- 


38 


" 


cu 


ll): 
CA) الفهن الطليق‎ , 
OR il x 
اء بارد‎ 
CR 
راء حاف‎ 
دافئ (هواء حار)‎ e 


el,‏ رطب 
نواء tbe‏ 


2551 


نٌواء غير مستقر 
هواء قاري 
a‏ 
LA A P"‏ عائد 
siym‏ مداري 
E‏ 
euim‏ 
EN‏ اء eb‏ 
ڪواء = 
"ap‏ 


سية الأرصاد ا KË‏ 


-و - 


له (زحة) 
Jeu -‏ 


CHA رده‎ 


2003 


1122 


1594 
1454 


2006 


(SEE EU E 


"EE D 


وسيط رسبي 
وسيط كريوليس 

M رال...) الفعلي‎ Li, 
ريسي‎ Ge Li, 

a vies =‏ موي 


CAE] .. 
d si وقت‎ 
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لا — .4999 ——— 


absolute Le jai Gi فارق‎ 
maximum gust : RES 
lapse Dial 


écart absolu maximal des rafales 


absolute 
maximum gust 
lapse interval (TM) 


š Š‏ جساب للفارق 
e radi Gi‏ 
Ouais‏ 


intervalle de calcul pour l'écart 
absolu maximal des rafales 


absolute gli الفارق‎ aid 
maximum gust Fe CR 
lapse time (ti) القصوي للعَصّفات‎ 
durée de l'écart absolu maximal des 
rafales 

absolute moisture ¿2 LL 


of the soil(ha) 
humidité absolue du sol 


ablation إزالة‎ 


(جحموعة عوامل( ذوبان » تبخر» تسامي) تؤدي إلى زوال الثلج أو 
الجليد من سطح جحلدة أو حقل Qum‏ 
ablation (n.f.)‏ 


absolute annual مدى (ال...)‎ 

range of 

السنوي المطلق température(Im)‏ 
لدرجة الحرارة 

amplitude annuelle absolue de la 

température 

absolute ui رطوبة‎ 

humidity (dv) 


humidité absolue 


absolute instability L; اسقرار‎ elt 


instabilité absolue 


absolute monthly maximum temperature 


absorption ài e p" 

hygrometer "De 
الاميصاصي‎ 

hygromètre à absorption 

accessory clouds مُلْحَقَة‎ La 

nuages annexes 

تأقلم مناخي acclimatization‏ 

acclimatation(n.f.) 

accretion PE 

بالتجاذب 


accrétion(n.f.) 


accumulated 
temperature 


température accumulée 


ue 
USIA درجة حَرَارة‎ 


accumulation e 
accumulation (n.f.) 

accumulative Para cos 
raingauge 

pluviométre totalisateur 

acid rain مطر حامضي‎ 
pluie 6 

acoustic sounding ue > 
sondage acoustique 
acoustic ir^ vx مقيّاس‎ 
thermometer £ 


thermomètre acoustique 


17 


18 


19 


20 


21 


24 


25 


9 absolute monthly 


á 8 a درجة‎ 
maximum 1 0 
temperature القصوى الشهرية‎ 

المطلقة 
température maximale absolue‏ 
mensuelle‏ 
درجة الحرارة الدنيا absolute monthly‏ 10 
minimum "CER‏ 
الشهرية المطلقة temperature‏ 
température minimale absolue‏ 
mensuelle‏ 
absolute stability ` Ge aza‏ 11 
stabilité absolue‏ 
مقياس absolute standard äis‏ 12 
barometer Eë e a‏ 
الجوي cg al‏ المطلق 
baromëtre étalon absolu‏ 
سُلم درجة ا حرارة absolute‏ 3 
temperature scale iid‏ 


échelle de température absolue 


حركة (ال...) 
الدُردوريّة المطلقة 


Letsch ji 


Me NT 


14 absolute vorticity 


tourbillon absolu 


15 absorption 
coefficient 
coefficient d'absorption 

16 absorption factor 


facteur d'absorption 


adiabatic 
adiabatique 


adiabatic chart 
carte adiabatique 


adiabatic 
condensation 
pressure; 
condensation 
pressure 
pression de condensation adiabatique 


adiabatic š درجة‎ 

condensation 2 Rx. E 

temperature الكظمي‎ Les 

température de condensation 

adiabatique 

تبريد كظميء تبريد adiabatic cooling‏ 

y 

refroidissement adiabatique 

adiabatic diagram ÈS Qu 

diagramme adiabatique 

adiabatic «eh 051$ 

equilibrium 5‏ 
تو ازن ذاي 

équilibre adiabatique 

adiabatic lapse كظمي‎ p Jim 

rate 

gradient adiabatique 

adiabatic process كظميّة‎ 222 

processus adiabatique 


37 


41 


42 


43 


iactinogram 
27 actinogram es Ce 
actinogramme(n.m.) 
28 actinograph e kä 
actinographe(n.m.) 
29 actinometer < do 
حهاز لقياس شدة الإشعاع الشمسي)‎ ( 
actinométrie(n.m) 
30 actinometry SA WE) 
actinométrie(n.f.) 
31 activity of a focus bus 
of atmospherics ¿2 و‎ 
Ask) الطفيليات‎ 
activité d'un foyer d'atmosphériques 
32 actual density of DIE 
soil 
densité effective du sol 
33 actual فعلية‎ LS 
evapotranspiration 
ونح فعلیان)‎ 7) 
évapotranspiration réelle 
34 actual time of (ال...)‎ el; 
observation 5 
الفعلي للرصد‎ 
heure effective d'observation 
35 adiabat Zb 


( تغير GG‏ لدرحة الحرارة دون التأثر بعوامل خحارحية) 
adiabatique(n.f.)‏ 


adiabatic region 


aeronautical meteorological کن‎ 
TR و‎ 


aerobiology 
aérobiologie (n.f.) 


"E 
7 


Zi gn ck 


aerodrome 
forecast 


prévision d'aérodrome 


تنبؤ بطقس مطار 


aerogram 


aérogramme(n.m.) 


aerograph 
aérographe(n.m.) 
aerological 


diagram 
diagramme aérologique 


aerological station 


station aérologique 


aerology 
aérologie(n.f.) 


aerometeorograph ,. Ze) Lib 
Gs 


aérométéorographe(n.m.) 


aeronautical 


مناخ الملاحة 
climatology E Ge‏ 
ds‏ 


climatologie a éronautique 


aeronautical ¿Su ste io 
meteorological ° sila 
station Va 
station de météorologie aéronautique 


55 


56 


57 


58 


59 


61 


62 


63 


45 adiabatic region 


منطقة bS‏ كظميّة 
(منطقة sch‏ الذاي) 
région adiabatique‏ 
adiabatic warming bç z‏ 46 
ces)‏ ذاي) 
réchauffement adiabatique‏ 
adjustable cistern Lahaie‏ 47 
barometer 2^‏ 
ve si‏ القابل للتعديل 
baromëtre à cuvette ajustable‏ 
advection E‏ 48 
( الحركة الأفقية للهراء) 
advection(n.f.)‏ 
advection fog gs A‏ 49 
brouillard d'advection‏ 
J‏ (ال...) advective‏ 50 
pressure tendency GEN‏ 
الأقصّى Aal‏ 
tendance advective de la pression‏ 
راعِدَة advective Xa‏ 51 
thunderstorm 1‏ 
orage 6 90‏ 
aerial plankton iy ge‏ 52 
plancton atmosphérique‏ 
aerial report gub vm pli‏ 53 


compte rendu en vol 


air mass classification 


agricultural 
meteorology; 
agrometeorology 
météorologie agricole ; 
agrométéorologie 


علم الأرصاد الجوية 
الزراعي 


air 

air(n.m.) 

air conditioning 
conditionnement de l'air 
air conductivity 
conductivité de l'air 

air density 

densité de l'air 

air discharge 


décharge de l'air 


air light 


lumiëre de l'air 


air mass 


masse d'air 


air mass analysis 


analyse des masses d'air 


air mass 
classification 


classification des masses d 'air ` 


"ah JS aí 


73 


74 


75 


76 


78 


81 


82 


aeronautical meteorology 


aeronautical 
meteorology 


météorologie aéronautique 


Sn au tel 


aeronomy dëi الأجواء‎ ele 
aéronomie(n.f.) 

aerosol vm هباء‎ 
aérosol(n.m.) 

aerosol electricity TY کهرباء الهباء ا‎ 
électricité des aérosols 

ageostrophic wind — Z5, dck 


( فرق متحهي بين الريح الفعلية والريح المنحرفة) 
vent agéostrophique‏ 


ageostrophic wind مركبة الرياح‎ 
component 

اللادورضية 

(اللاحيوستروقية) 


composante عل‎ vent ag éostrophique 


لا دورضي ageostrophic‏ 


advection 


Y)‏ حيوستروقٍ) 
advection agéostrophique‏ 


agricultural! 
climatology 


climatologie agricole 


علم المناخ الزراعي 


BE 


agricultural Ze 


meteorological 
station 


station de météorologie agricole 


xj ins 


زراعية 


64 


65 


67 


69 


70 


71 


72 


air mass dimatology 


alimeter corrector 
I NN. 


airglow وهج هوائي‎ 
lueur du ciel 
Aitken nucleus Kee? My 
noyau d'Aitken 
albedo عاكسيّة‎ 
قدرة حسم على عكس الأشعة الساقطة عليه)‎ ( 
albédo(n.m). 
albedo of the earth PX I 
albédo de la terre 
albedograph LS bu 
albédographe( n.m.) 
albedometer العاكسيّة‎ MT 
albédomètre(n.m.) 
alcohol EA) 
thermometer d Lf I 
للحرارة‎ 
thermomètre à alcool 
Aleutian low منخفض (ال...)‎ 
gs 
dépression des Aléoutes ( ou 
Aléoutiennes) 
alimentation m 
alimentation (n.f.) 
alimeter تصحيحات مقياس‎ 
corrections الارتفاع‎ 
corrections 56 


52 


93 


95 


97 


98 


100 


101 


83 air mass مناخ الك‎ 
climatology es c : ص‎ 
الهوائية‎ 
climatologie des masses d 'air 
84 air mass j AS ابت‎ 
identification 9 
تحديد کتلة اهواء‎ 
| identification d'une masse d'air 
| 85 air mass راعدة كتلة هواء‎ 
| thunderstorm 
| Gb) (عاصفة‎ 
orage de masse d'air 
| 86 air temperature s درجة حَرَارَة‎ 
température de l'air 
87 aircraft ice تجمع جليدي على‎ 
accretion Eiere 
EF مركب‎ 
givrage 656 
88 aircraft Z Lo) Usa 
meteorological "EM 
station SE لِم رکب‎ 
station météorologique d'aéronef 
89 aircraft sounding isy Su 7 
| sondage par aéronef 
90 air-earth -ý de 
conduction current š 
أرضي‎ 
courant de conduction air -terre 
91 air-earth current تار جو أرضي‎ 
courant air-terre 
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anemogram 


anabatic front; 
anafront 


front anabatique 


ig‏ صَاعِدَة 


anabatic wind رياح صَاعِدَةَ‎ 


vent anabatique 


anallobar i ارتفاع‎ L C 
$ SÉ: ال‎ 


anallobare 


analogue Je 


analogue( adj.) 


analogue method culi 22 $ 


méthode des analogues 
analysed chart 
(map) 

carte analysée 
analysis 


analyse( n.f) 


analysis centre 


Ke 


centre d'analyse 


anemobiagraph cul qué +ú 


anémobiagraphe( n.m.) 


anemoclinometer الرياح‎ Je s 


anémoclinométre( n.m.) 


anemogram الرياح‎ oce 


anémogramme( n.m.) 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


122 
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allobaric wind 


allobaric wind DUE ES 


vent 6 
alpine glow 


"Alpenglühen" 
lueurs crépusculaires 


وهج (ال...) الألي 


alternate forecast تنبؤ جوي بديل‎ 
prévision de dégagement 
altimeter الارتفاع‎ ede 


altimétre(n.m.) 


altimeter setting — «i de تجهيز‎ 


équipement altimétrique 


altitude d 

altitude( n.f.) 

altocumulus (ac) متوسط‎ Die 
الارتفاع‎ 

altocumulus (Ac)( n.m.) 

altostratus(as) متوسط‎ Gib 
الارتفاع‎ 

altrostratus (As)( n.m.) 

Amble diagram Joi P 

diagramme d'Amble 

amount of dic كمّية‎ 

precipitation; 


rainfall amount 
hauteur de précipitation 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


anemograph 


antiyqoiw— a 
ا‎ EE U ج ا‎ 


anomalous gal $us ër 
propagation of 
sound 


propagation anormale du son 


antarctic air (it cad eg 
air antarctique 
antarctic front 15 5 icd 15 
front antarctique 
antarctic sea Chi ju ذخان‎ 
smoke i GN 
qr 
fumée de mer antarctique 
anthelic arcs ATP 
cule a bul 
المقابلّة‎ at 
arcs d'anthélie; anneaux d'anthélie 
anthelion شس مُقابلة‎ 


anthélie( n.f.) 


anti-crepuscular 
arch; anti-twilight 
arch 

arche anticrépusculaire 


je 3 Wi = 
الضاد‎ Š قوس الث‎ 


anti-crepuscular 
rays 


rayons anticrépusculaires 


iiis iaa‏ مُضادة 


anticyclocysis 
anticyclocyse (n.f.) 


Réi‏ المرتفع جوي 


133 


134 


135 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


123 anemograph 


مخطاط الرياح 
anémographe( n.m.)‏ 
anemometer cu ode‏ 124 
anémomètre( n.m)‏ 
anemometer level "mem‏ 125 
الرياح 
niveau 6‏ 
صارية مقياس الرياح anemometer mast‏ 126 
màt anémométrique‏ 
anemometer tower cuj P c»‏ 127 
tour anémométrique‏ 
anemometry co Ne‏ 128 
anémométrie( n.f.)‏ 
Nt?‏ لا سائلي aneroid barometer‏ 129 
xad‏ اوي 
( المقياس للضغط اللجوي» عنصره AH‏ كبسولة أوعدة 
كبسولات معدنية مفرغة من المواء) 
baromètre anéroïde‏ 
aneroid capsule iuo 3,5‏ 130 
capsule anéroide‏ 
annual wave x o AE‏ 131 
onde annuelle‏ 
اليشار $6 anomalous‏ 132 
propagation :‏ 
propagation anormale‏ 
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apslope fog 
anti-twilight arch; suali قوس الشَفق‎ 
anti-crepuscular 
arch 
arche anticrépusculaire 
apparent density (ال...)‎ Aë 
of soil 
à) cl الظاهرية‎ 
densité apparente du sol 
apparent form of ال‎ 5 
rie : ) شكل‎ 
s الظاهري‎ 
forme apparente du ciel 
apparent wind رياح (ال...)‎ 
الظاهرية‎ 
vent apparent 
applied المناخ التطبيقي‎ ele 
climatology 
climatologie appliqu ée 
applied xn علم‎ 
meteorology He 
météorologie appliquée 
approximate وال...)‎ es 
absolute "n 
temperature scale المطلق‎ Ei 
لدرجة الحرارة‎ 
échelle thermométrique absolue 
approximative 
apslope fog صاعد المنحدر‎ LU 


brouillard de pente 


152 


153 


154 


155 


156 


157 


158 


159 


- 13 - 


boa 


anticyciogenesis 


anticyclogenesis رقع اموي‎ Als 


anticyclogenëse( n.f.) 


anticyclone جوي‎ Ep 
(ضد إعصاري)‎ 

anticyclone( n.m.) 

anticyclonic "T ER 

circulation Ë 

circulation anticyclonique 

anticyclonic جوي‎ qr P دوران‎ 

rotation 

rotation anticyclonique 

anticyclonic shear القع الجوي‎ ^od 

cisaillement anticyclonique 

antiselena قمر‎ 

antisélëne 

anti-solar point — مُضادة للئمس‎ adl 

point antisolaire 

مضاد الرياح anti-trade‏ 

العجارية 

contre-alizé 

antitriptic wind SSI رياح‎ 

vent antitriptique 

anti-twilight مُضادَ‎ Gi 


anticrépuscule( n.m.) 


142 


143 


144 


145 


146 


1.48 


وه 


"H 


Assmann psychromet 

171 aridity factor dis عامل‎ 
facteur d'aridité 

172 aridity index القُحولة‎ Jo 
indice d'aridité 

173 artificial climate متاخ اصطناعي‎ 
climat artificiel 

174 artificial اصنطاعي‎ Li 


precipitation 
précipitation artificielle 


175 artificial إشعاعي‎ bus 
radioacivity d Get 
radioactivité artificielle 

مقياس الرطوية aspirated‏ 176 
ا psychrometer‏ 


psychromètre à aspiration 


177 aspirated الحرارّة‎ RT 
thermometer d së | 
السافط‎ 

thermomètre à aspiration 
178 aspiration d* Lo مخطاط‎ 
meteorograph me 


météorographe à aspiration 


179 Assmann 


مقياس owi‏ للرطوبة 
psychrometer‏ 


(مرطاب أسمان) 
psychromëtre d'Assmann‏ 


aqueous vapour ; water vapour 


160 aqueous vapour; 


wei‏ الماء 
water vapour‏ 
vapeur d'eau‏ 
Arago's point FEN‏ 161 
point d'Arago‏ 
أقواس لويعر arcs of Lowitz‏ 162 


arcs (obliques de Lowitz ) 


163 arctic air Qua الققطب‎ s 


air arctique 


DEER 


164 arctic front Qui à x 


front arctique 


غيم القطب الشمالي haze‏ 165 


brume arctique 


166 arctic sea smoke القطب‎ Zei ذخان‎ 


الشمالي 
fumée de mer arctique‏ 
arcus‏ 167 


arcus (arc)( n.m.) 
168 area forecast Ç 
prévision régionale 
169 arid zone 


zone aride 


170 aridity 7 
aridité( n.f.) 
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J 


atmospheric pressure 


atmospheric إشعاعَ جَوّي معاكس‎ 
counter radiation 
contre-rayonnement atmosph érique 


atmospheric < ERAT 
disturbance bir 


perturbation atmosph érique 


atmospheric 


SS‏ الغلاف 
electricity idi‏ 


qo» 
électricité atmosphérique 
atmospheric 
extinction 

extinction atmosph érique 


BCE 


atmospheric 
impurities 
impuretés atmosphériques 


=“ A 2 
A is 


atmospheric 
ionization 
ionisation atmosph érique 


atmospheric 
opacity 

opacité atmosphérique 
atmospheric optics Ae بَصّريات‎ 
optique atmosphérique 


atmospheric 
polarization 


polarisation atmosphérique 


Fr UE 


atmospheric 
pressure 
pression atmosphérique 


ve ks 


190 


191 


192 


193 


195 


196 


197 


198 


-15- 


astronomical twilight 


astronomical 
twilight 
crépuscule astronomique 


atmidometer; 
atmometer; 
evaporometer 


evaporomètre( n.m.) 


atmoradiograph 


atmoradiographe(n.m.) 


atmosphere 


atmosphère( n.f.) 


atmospheric d 
atmosphérique( adj.) 


atmospheric 
absorption 


absorption atmosph érique 


atmospheric 
acoustics 


acoustique atmosph érique 


atmospheric 
boundary layer 


couche limite atmosph érique 


atmospheric 


AI كيمياء‎ 
chemistry ë 


sH 


chimie de l'atmosphère 


atmospheric سيران الفلاف اوي‎ 
circulation j 


circulation atmosph érique 


180 


181 


182 


183 


1185 


1186 


1187 


1188 


atmospheric radiation 


automatic weather اه‎ 
200 atmospheric ve إشعاع‎ 210 auroral arc ENT 
radiation ٢ 
rayonnement atmosph érique arc auroral; arc de l'aurore 
201 atmospheric Za, انسار‎ 211 auroral bands KAD حزم‎ 
refraction bandes d'aurore; bandes aurorales 
réfraction atmosph érique 
212 auroral corona قلقي‎ JS 
202 atmospheric waves Lg جات‎ ë 
- Fe RD couronne aurorale 
marées atmosphériques 
213 auroral draperies; ai ستالر‎ 
203 atmospheric 


gy نافذة‎ auroral curtains 
draperies aurorales 


window 
fenêtre atmosphérique 


214 auroral rays a ai 
204 attached ll مقياس الحرارة‎ 
thermometer 


rayons auroraux 
thermomëtre attaché 


215 auroral zone ai dit 
205 attenuation of توهين الإشعاع‎ zone aurorale 
solar radiation 
vo 
1 216 autobarotropic کی ذا‎ : 
affaiblissement du rayonnement هسو اسوه‎ gu ux غلاف‎ 
solaire وجه الفط‎ 
: atmosphëre autobarotro 
206 aureole ilu P pe 
auréole(n.f.) 217 autoconvective uo درج حواري‎ 
lapse rate am 
ze الحمّلان‎ 315 
207 aurora (ال...)‎ a c 
gradient thermique autoconvectif 
aurore( n.f.) | 
5 218 automatic e Lo) ar 
208 aurora australis فلق القطب نوبي‎ weather station is 
aurore australe d 


station météorologique automatique 
209 aurora borealis القطب الشمالي‎ al 


aurore boréale 
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مصلحة الأرصاد aviation‏ 
meteorological . 1‏ 
ا مویة الملاحية service‏ 


service d'assistance météorologique 

à l'aéronautique 

axis of anticycione ا مرتتفع ري‎ KR 
axe 776 


axis of depression CERN 
ا موي‎ 


axe de 6 


axis of ridge; ridge المحدب ا موي‎ Aë 
line 
ligne de crëte 


axis of trough 
(trough line ) 
thalweg (ligne de creux) 


حور الحوض ا موي 


azores high (ال...)‎ ad 
الأزوري‎ 


anticyclone des açores 


228 


229 


231 


232 


233 
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auxiliary agricultural meteorological station 


auxiliary fiot.) ibas 
agricultural ee TE 
meteorological Sp للأرصاد‎ 
station الزراعية‎ 
station auxiliaire de 66 
agricole 
auxiliary ship فينة مُساعدة‎ 
navire auxiliaire 
auxiliary ship على‎ $4 LÀ ii = = 
station nis 
صفينة‎ 


station auxiliaire sur navire 


auxiliary station its rs 


station auxiliaire 


available moisture 


¿uh äi aj j 
of the soil (Hd) lee 


humidité disponible du sol 
avalanche افیار‎ 
avalanche( n.f.) 

avalanche wind M ريح‎ 
vent d'avalanche 

average value KE قيمة‎ 
valeur moyenne 

aviation forecast للملاحة الجوية‎ a 


prévision pour l'aéronautique 


219 


220 


221 


222 


223 


EK 


225 


2227 


240 bar بار‎ 


(وحدة قياس الضغط) 
bar( n.m.)‏ 
تخليل ضغطي جوي baric analysis‏ 241 
analyse barique‏ 
نضرس الضغط baric topography‏ 242 
ép‏ 


topographie barique 


243 baroclinic 
atmosphere 


atmosphère barocline 


244 baroclinic لدم‎ 
instability "nm 


instabilité barocline 


234 Babinet's point بابيني‎ ad 
point de Babinet 

235 back-bent e امتلاء تر‎ 
occlusion 


occlusion rétrograde 


ريح Bech‏ الدوران backing wind‏ 236 
SN)‏ تنجه في اتحاد عقرب الساعة) 

vent lévogyre 
237 bail lightning e برق کرو‎ 
éclair en boule; foudre globulaire 


238 balance of solar 


توازن الإشعا 
radiation :‏ 


- . 6 Ji 
bilan du rayonnement solaire 
239 banner cloud A XL 


nuage en banderole 
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baroclinic model basic flow current 
245 baroclinic model "Mon Z 5 gei 253 barometric تحور‎ JE 
` اع‎ reduction table ai ei 
modèle barocline Jai aJ! قياسات‎ 
"T 
246 barogram ét يان المتغط‎ 
ZS الضغط اوي‎ e table de réduction ۶6 
barogramme( n.m.) 
EN 254 barometry قياس الضغط اموي‎ 
raph خطاط الفط‎ 
DUE سا سو‎ barométrie( n.f.) 
اوي‎ 
barographe( n.m.) 255 barothermograph الضغط‎ bises 
الجوي والحرارة‎ 
248 barometer dt a قا‎ 
مقیاس الضغط اوي‎ barothermographe( n.m.) 
baromëtre( n.m.) 
| 256 barotropic غلاف جوي موجه‎ 
249 barometer box صندوق مقياس‎ amosphere الضغط‎ 
الفط اوي‎ atmosphëre barotrope 
boite à baromëtre 
£ Mr 257 barotropic Ax pa عدم استقرار‎ 
250 barometer cistern sh حَوْض‎ instability xh 
sel الفط‎ instabilité barotrope 
cuvette de barométre 
258 barotropic model ` Aa ah متوجه‎ cos 
251 barometric تصحيح‎ nk 1 
correction table modële barotrope 
dial قیاسات‎ 
"4 259 6 معادلة الدردوريّة‎ 
| ۱ di vorticity equation Ke 
table de corrections barom étriques المتوجهة الضغط‎ 
2 a équation du tourbillon barotrope 
252 Vae oi OSN) e x 
i x Um 
cipis ski ah ` 260 barrier theory نظرية ا څاجز‎ 
gradient barométrique théorie de la barriëre 
261 basic flow current تيار الأساس‎ 
courant عل‎ base 
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beaded lightning 


vasann 00 00 000000 + O  ū M 


272 biometeorology 


biométéorologie( n.f.) 


273 biosphere cd) غلاف‎ 
vii 
biosphëre( n.f.) 
274 Bishop's ring بيشوب‎ Ur 
anneau de Bishop 
275 bivane; bi الر يح الثنائي‎ s 
directional vane الاتحاه‎ 


anémomètre bidirectionnel 


262 beaded lightning برق سبحي‎ 
édair en chapelet 
263 Beaufort notation 0995 Sen d 
notation Beaufort 
264 Beaufort scale بوفور‎ wë 
échelle Beaufort 
265 Bénard cell بنارد‎ Ge 
cellule de Bénard 
266 Bergeron- نظرية برځورون-‎ 
Findeisen theory WI à 


théorie de Bergeron-Findeisen 


276 black body جسم أسود‎ 
267 Bermuda high مرتفع بٌرمُودة اموي‎ "— 1 
anticyclone des Bermudes 
277 black-body إشعاع الجسم الأسود‎ 
68 Besson مبصار بيسُون‎ radiation وي‎ 
nephoscope 1 rayonnement du corps noir 
Néphoscope de Besson 278 black-bulb ة بكرة‎ å 
مقياس الحرارة بكرة‎ 
thermometer š 
269 bi-directiona! ui مقياس الرياح‎ P , غه‎ 
vane-bivane 1 — thermométre à boule noire 
anémomètre bidirectionnel 279 blast waves; الانفجار‎ oy 
explosion waves 1 
270 bimetallic SL مقياس الحرارة‎ ondes d'explosion 
thermometer کې‎ mune à 
الف‎ ; 
e 1 280 blizzard عاصفة ثلجية‎ qp 
thermomètre bimétallique Last à 
blizzard( n.m.) 
271 bioclimatology اناخ لځوي‎ ele 
M" 281 blocki 1 الإعاقة‎ D 
bioclimatologie ( n.f.) DEES S 
action de blocage 
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blocking anticyclone Buys Ballot's law 


أنبوب بردُون Bourdon tube‏ 292 تفع جوي إعاقي biocking‏ 282 


anticyclone 
anticyclone de blocage tube de Bourdon 


293 Bowen ratio وین‎ Li 


283 blowing dust Ka: 
حسيمات غبارية تذروها رياح قوية اهتياحية إلى ارتفاعات‎ ( Ge 
مم " 5 ضعيقة أو متوسطة فرق الأرض)‎ ort 
ñ 2 T 294 Brewster's point بروستر‎ bi 
chasse-poussiêre( n.f.) I 
point de Brewster 
284 blowing sand d 
295 Briefing شقاهي‎ up 
chasse-sable( n.f.) (meteorological ) 
CE en) 
285 blowing snow ثلج مثار‎ exposé verbal (météorologique ) 
chasse-neige( n.f.) 
296 broadcast انتشار إذاعة‎ 
286 blue moon قمر أزرق‎ diffusion ( n.f.) 
lune bleue 
287 blue of the sky sloni زرقة‎ arc du Brocken 
bleu du ciel 
298 Brocken spectrum Ssp Xx 
288 blue sun زرقاء‎ o spectre de Brocken 
soleil Heu 
299 Brückner cycle دورة بر وکنیر‎ 
289 boiling point القلیان‎ abi cycle de Brückner 
point d'ébullition 
300 bumpiness خضريّة جوية‎ 
290 bologram الطاقة‎ oC (ارتحاج حوي)‎ 
الإشعاعيّة‎ remous atmosphérique; agitation de 
bologramme( n.m.) د‎ 
:291 bolometer ati p 301 Buys Ballot's law بالوت‎ uu قانون‎ 
الإشعاعيّة‎ rëgle عل‎ Buys Ballot 


bolomëtre( n.m.) 
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Byram anemometer 
DE 


302 Byram T ITE 
anemometer SM eu 
anémométre de Byram 


HN 


- 22 - 


A 


fe E MT 
I 
ASS Sch NS 


capillarity تصحيح الشغرية‎ 
correction 
correction de capillarit é 
capillary potential كمون شَعْري‎ 
potentiel capillaire 
capillary rise of صعود شعري‎ 
soil moisture 

للرطوبة في التربة 
ascension capillaire de l'humidité‏ 
dans le sol‏ 
capillatus(cap) sj‏ 
capillatus(n.m.)‏ 
Ze‏ ببالون مُقَيّد captive ballon‏ 
sounding‏ 


sondage par ballon captif 


بر جي castellanus(cas)‏ 


castellanus( n.m.) 


310 


311 


312 


313 


314 


calm رياح هادئة‎ 
calme( n.m.) 
calvus(cal) (للسحب)‎ cate 
calvus( n.m.) 
CAO atmosphere iı! جَوَي‎ A 
TEE 


atmosphère OAC (organisation d 
l'Aviation Civile Internationale ) 


cap cloud ixi سحابة‎ 
nuage en capuchon 

capacity correction تصحيح السعة‎ 
correction de capacité 

capacity of the الرياح‎ in 
wind 

capacité du vent 


303 


304 


305 


306 


307 


308 


Catafront 


arculation =‏ 
RH‏ ريګ ر و يی = ———— ر وھ س IP‏ 


315 catafront; katafront 


NS 324 ceraunometer ياس الصواعق‎ 
catafront( n.m.) céraunométre( n.m.) 
VN Geet ët, يقياس‎ 325 change of type D Em 
radiogoniometer(us) ` *. 
quee للزوايا‎ changement de ۴6 
الأشعة‎ A 
PRETI 326 characteristic of هميزة ميل الضّغط‎ 
radiogoniom ètre à rayons pressure tendency 
cathodiques (RDF) caractéristique de la tendance de 
pression 

317 ceiling; height of سقف‎ 

توقيع الخريطة  base 327 chart (map) plotting‏ وو 
: (ارتفاع قاعدة السحب) 
plafond(n.m.) pointage de carte‏ 
تركيب (ال...) chemical composition‏ 328 مِثوار ceiling projector NAT‏ 318 
z of precipitation ETE‏ 
سي projecteur de plafond‏ 
composition chimique des‏ 
vb précipitations‏ ارتفاع ceilometer; cloud‏ 319 
height meter‏ 
غلاف كيميائي chemosphere‏ 329 السحب 
télémètre de nuages chimosphére(n.f.)‏ 
i j 3‏ 320 
c‏ الشنو chinook A‏ 330 سلم سلسیوس FRERES‏ وود ست 
T‏ 
geg chinook( n.m.)‏ 
échelle de température Celsius‏ 
غلاف لوئ chromosphere‏ 331 1 

321 centigrade سُلم الحرارة اشوي‎ 0 
temperature scale (خاص بالشمس)‎ 
échelle de température centigrade chromosphère( n.f.) 

322 central depression ` “¿Jj — 332 circle of inertia Aalt دائرة‎ 
dépression centrale cercle d'inertie 
323 پټ‎ forecasting dedi — 333 circulation index dl JI دليل‎ 
ce 
EE ا موي الم‎ indice de circulation 


bureau central de prévision 
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dimatic cydes 


clear air اضطراب هواء صاف‎ 
turbulence (CAT) * 


turbulence en air limpide 


givre transparent 


clear sky 


ciel clair; ciel pur 


Lilo eler 


clearing; clearance انفراج‎ 


éclaircie( n.m.) 


climagram ed مبان‎ 


climagramme( n.m.) 


climat broadcast ech إذاعة‎ 


diffusion climat 
climate متاخ‎ 


climat( n.m.) 


climatic anomaly 


anomalie climatique 


climatic change 
variation du climat 
climatic I 
classification 

classification climatique 


climatic cycles Lu دور ات‎ 


cycles climatiques 


345 


346 


347 


348 


349 


350 


351 


352 


353 


354 


droulation theorem (of Bjerknes) 


circulation "ROTER 
) السيران‎ Z 2 

theorem (of 1 

Bjerknes) QS nd 

théoréme de la circulation (de 

Bjerknes) 

circulation type BEER 

type de circulation 

circumzenithalarc — i& ii قو س‎ 

arc circumzénithal 

cirrocumulus(cc) Eu ركام‎ 

cirrocumulus (Cc)( n.m.) 

cirrostratus(cc) de gib 

cirrostratus (Cc)( n.m.) 

cirrus(ci) سِمُحَاق‎ 

cirrus (Ci)( n.m.) 

civil twilight gi فق‎ 


crépuscule civil 


classification of 
wave forms of 
atmospherics 


classification des ondes 
atmosphériques 


clean air; pure air 


air pur 


clear air 


air limpide 


334 


335 


336 


337 


338 


339 


341 


3343 


366 climatological PE يان‎ 
diagram 
diagramme climatologique 

367 climatological front Ze AE 
front climatologique 

368 climatological LE Sei 
observation 
observation climatologique 

369 climatological ieu cas 
standard normals sas 

بعيارية 


normales climatologiques standard 


370 dimatological 


station 
station climatologique 
371 climatological Ge o 
summary (in 
aeraunotical 
documents) 
ف الملاحة اللحوية)‎ ( 


résumé climatologique (aéronautique) 


372 climatology eu de 
dimatologie( n.f.) 
373 climatotherapy مُتَاخيّة‎ s 
dimatothérapie( n.f.) 
374 dinometer Ju ue 
clinomètre( n.f.) 
375 cloud سحابة‎ 
nuage( n.f.) 


dimatic divide 


سي شم و ا ا 


355 climatic divide 


Kt‏ مناخي 
frontière climatique‏ 
ad‏ مناخ > climati‏ 356 
climatic element ée ras‏ 
élément climatique‏ 
عواهل dimatic factors eu‏ 357 
facteurs climatiques‏ 
دليل مناخي climatic index‏ 358 
indice climatique‏ 
تعديلات مناخية climatic‏ 359 
modification‏ 
modifications climatiques‏ 
إقليم مناخي climatic region‏ 360 
région climatique‏ 
Y‏ هُناخي climatic type‏ 361 


type climatique; type de climat 


362 climatic zone i65 G 


is Ais 
zone climatique 
363 dimatization (E Mb تكبيف‎ 
dimatisation( n.f.) 
364 climatological atlas wg أطلس‎ 
atlas climatique 
365 climatological خريطة مُناخيّة‎ 
chart | 


carte climatique 
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doud amount doud sky 


376 cloud amount كمية الشحب‎ 387 cloud height مقياس ارتفاع‎ 
m meter; ceilometer 
quantité des nuages السحب‎ 
1 télémëtre de nuages 
377 cloud bank "oca ركمة (صنفة)‎ 
banc de nuages 388 cloud identification تحديد السحب‎ 
identification des nuages 
378 cloud bar حاجز سحا‎ 
barrière de nuages 389 cloud layer سحب‎ à$ 
couche de nuages 
379 cloud base قاعدة سَحَابة‎ 
base d'un nuage 390 cloud level mam 


niveau des nuages 
380 cloud classification > السُحْب‎ Ana 


classification des nuages 391 cloud luminance ضياء سحابة‎ 
luminance d'un nuage 
381 cloud discharge — تفريغ‎ 
décharge des nuages 392 cloud modification تعديل سحابة‎ 
: modification d'un nuage 
382 cloud dispersal; UL sd 


doud dissipation 393 cloud searchlight VAL مِثوار‎ 
dissipation des nuages ` Š 


projecteur à nuages 


383 cloud drop Zo $ del 
394 cloud sector قطاع سحابي‎ 
goutte nuageuse : 


secteur nuageux 

384 cloud droplet 26 š Ei . 

395 cloud seeding سحابة‎ AU 
gouttelette nuageuse 

ensemencement d'un nuage 


385 cloud forest غابة سحابية‎ 


: 396 cloud sheet يساط السحب‎ 
forët des 5 : : 


nappe de nuages 


386 cloud genera | 


397 cloud sky سحابيةء سماء‎ ele 
genres de nuages 


ciel nuageux 
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doud symbols code 
سيد‎ EE 
398 cloud symbols رموز السحب‎ 48 cloud-to-cloud تفريغ بين سُحْب‎ 
١ discharge 1 
symboles des nuages 


décharge entre nuages 
399 cloud system 


تفريغ — أرض cloud-to-ground‏ 409 نظام سحابي 
à discharge‏ 
ème nuageux‏ 
ids 9 (thunderbolt)‏ 
Qaa)‏ 
نظام سحابي doud system of a‏ 400 
depression : . décharge nuage-sol (foudre)‏ 
: لمنخفض جوي 
Systeme nuageux dépressionnaire 410 coagulation P‏ 
lation (n.f.‏ 
doud top "T coagulation (n.f.)‏ 401 
تلازم sommet d'un nuage 411 coalescence‏ 
f.‏ 
]ممعم مه حجاب سحابي cloud veil‏ 402 
رقم شفري voile de nuages 412 code figure‏ 
MEHE rosa‏ سحب الثوران clouds due to‏ 403 
volcanic eruptions :‏ 
شكل شفري code form‏ 413 البركانية 
nuages d'éruptions volcaniques forme symbolique de code‏ 
مجموعة شفرية code group‏ 414 > حرائق clouds from fires‏ 404 
nuages d'incendies groupe de code‏ 
ف شة code letter‏ 415 سحب شلالات clouds from s‏ 405 
حرف شفري waterfalls‏ 


nuages de cascades d'eau lettre de code; lettre symbolique 


406 clouds resulting انفجارات‎ — 416 code specification 


مواصفة شفرية 
from explosions spécification de code‏ 
nuages d'explosions‏ 
de wie‏ سُحُب ناتجة عن clouds resulting‏ 407 
from industry ٣ symbole de code‏ 
Jr‏ شفري nuages dus à l'industrie 418 code table‏ 


table de code 
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xoeffident of transparency compensation 
419 coefficient of Wisi مُعامل‎ 430 cold 6 موجة باردة‎ 
transparency froide 
coefficient de transparence MEE TO, 
a 431 combustion نواة الاحتراق‎ 
420 col فج ضغطي‎ nucleus 
col barométrique noyau de combustion 
421 cold air هواء بارد‎ 432 comfort chart الرّاحة‎ Ola 
e (diagram) 
air froid diagramme de confort 
422 cold air pool بركة هواء بارد‎ 433 comfort curve ¿= ar 
goutte d'air froid courbe de confort 
423 cold anticyclone مرتفع جوي بارد‎ 434 comfort zone منطقة الرّاحة‎ 
anticyclone froid zone de confort 
424 cold front جبهة باردة‎ 435 communication مركز الاتصالات‎ 
front froid centre 
centre de communication 
425 cold front عاصفة رعدية ذات‎ 
thunderstorm ` Bech 436 compensated ui مقياس الشع‎ 
جبهة باردة. راعدة‎ pyrheliometer » déi 
65 ju ذات جبهة‎ . > 
rhéliomëtre à compensation 
orage de front froid py pe 
437 compensated مقياس الضغط‎ 
426 cold low منخفض جوي بارد‎ scale barometer; RA 
dépression 6 ف و مز يعد‎ 
baromètre à échelle compensée 
427 cold occlusion امتلاء جوي بارد‎ (tonnelot) i 
occlusion à caractére de front froid 
438 compensation Lo ju 
428 cold poles قطبا البرودة‎ compensation(n.f.) 
póles de froid 
439 complex low JR منخفض‎ 
429 cold tongue لسان هواء بارد‎ dépression complexe 
langue d'air froid 


conservatism 


conservatisme ( n.m.) 


constant absolute 
vorticity trajectory 
(CAVT) 

trajectoire à tourbillon absolu 
constant 


مسار دردوري 


مطلق ابت 


constant level 
balloon; 
transosonde 


ballon à niveau constant 


بالون ثابت المستوى 


constant level 
chart 


carte à niveau fixe 


خريطة iub‏ المستوى 


constant pressure haali Ú خريطة‎ 
chart; isobaric 
chart 


carte à pression constante 


constant pressure سطح ثابت الضغط‎ 
surface 

surface 3 pression constante 

contact V مقياس ر یاح‎ 
anemometer ge 


anémométre à contacts 


contact weather Oud لقس‎ 
طقس ص)‎ 
temps permettant le vol 6 


continental air نواء قاري‎ 


air continental 


451 


452 


453 


454 


455 


456 


457 


458 


CO 


340 composite 


forecast chart 

carte prévue composée 
441 composite vertical مقطع رأسي مرك‎ 

cross-section ١ 

coupe vertical compos ée 


442 compressibility 


zs‏ >¿ الانضغاطية 
wave‏ 
onde de compressibilit é‏ 
مستوى condensation level AKN‏ 443 
niveau de condensation‏ 
a y‏ العكائف condensation‏ 444 
nucleus‏ 
noyau de condensation‏ 
ذيل condensation trail KG‏ 445 


(contrail) 

traînée de condensation 
446 conditional ERES 
عدم استعرار شر‎ 

م استقرارٍ شرطي instability‏ 

instabilité conditionnelle 


447 conditioned 
climate 


climat conditionn é 


la‏ مكيّف 


448 confluence súdi 


confluence( n.f.) 


حقني (للسحب) congestus(con)‏ 449 


congestus (con)( n.m.) 


-30- 


ب له 


convective theory of cyclogenesis 


convection cell 


Ale‏ الحمل 
cellule de convection‏ 

convection cloud الحمل‎ Lë 
nuage de convection 
convection current تيار الحمل‎ 


courant de convection 


convective 


ASS e$ faa 
condensation level 
niveau de condensation par 
convection 


convective 
equilibrium 
équilibre convectif 


convective 
instability 
instabilité convective 


E اسیقرار‎ n 


convective 
precipitation 
précipitation de convection 


MA‏ حملي 


convective region Fac منطقة‎ 


région convective 


convective theory 
of cyclogenesis 


نظرية الحمل dé‏ 
المحخفض اوي 


théorie convective de la cyclogen ëse 


convective 
thunderstorm 


orage de convection 


ir راعدة‎ 


470 


471 


472 


473 


474 


475 


476 


477 


478 


479 
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continental anticyclone 


مرتفع جوي قاري continental‏ 
anticyclone‏ 

anticyclone continental 

continental climate مناخ قاري‎ 
climat continental 

continentality Dei 
continentalité( n.f.) 

دليل القارية continentality‏ 


index 
indice de continentalit é 


continuity 
equation 
équation de continuité 


contour chart خريطة تساوي‎ 
£u 

carte isohypse 

contour line £ V خط تساوي‎ 

ligne isohypse 

contrast of تباين الضَياء‎ 

luminance 

contraste de luminance 

contrast threshold vol LE 

seuil de contraste 

control area منطقة المراقبة‎ 

région de contrôle 

convection cd) مل‎ 


convection( n.f.) 


459 


461 


462 


463 


465 


467 


convergence 


aryopedome—— 
| 
480 convergence 


could 5 gv bj‏ 491 تقارب 


convergence( n.f.) US وتیدو‎ qu سحب منتظمة في صقوف موازية لاتجاه‎ p= 


GA ف نقطة أو نقطتين‎ # 
rue de nuages 


492 counterglow 


رهج مضاد للش 


lueur antisolaire ; lumière antisolaire 


493 countergradient رياح التدرج‎ 
wind العاکس‎ 
(المضاد)‎ 
vent contre le gradient 
494 counting مقياس رياح مجمّع‎ 
anemometer; run- 
of-wind 
anemometer 
anémométre totalisateur 
495 crepuscular rays AG أشعة‎ 
rayons crépusculaires 
496 crest cloud سحابة القمة‎ 
nuage de créte 
497 cross wind رياح متعامدة‎ 
ريح كب متعامدة مع بحرى سير حسم متحرك)‎ ' 
vent عل‎ coté 
498 cryopedometer nd قياس عمق‎ 
cryopédomëtre( n.m.) 
499 cumuliform cloud سحابة زكامية‎ 


لشكل 


nuage cumuliforme 


481 convergence line co uidi خط‎ 


ligne de convergence 


482 cooling degree-day ` A A) درجة/ يوم‎ 
degré-jour de réfrigération 
483 cooling power 


قدر Š‏ العبر يد 
pouvoir réfrigérant‏ 


484 co-ordinate system ¿Qu نظام‎ 
systëme de coordonnées 
485 Coriolis force 


قوة كريوليس 


force عل‎ Coriolis 


486 Coriolis parameter وسيط كريوليس‎ 


paramètre de Coriolis 


487 corona إكليل‎ 


couronne(n.f.) 

488 corpuscular uh إشعاع‎ 
radiation 
rayonnement corpusculaire 


489 cosmic dust 


غبار كوي 
poussiëre 6‏ 
إشعاع cosmic radiation u‏ 490 
rayonnement cosmique ; radiation‏ 
cosmique‏ 
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cyclone إغصار‎ 


cyclone( n.m.) 


cyclone model 
modèle de cyclone 


غوذج إعصار 


cyclone warning إنذار ياعصار‎ 


avertissement de cyclone 


cydonic circulation إعصاري‎ OI is 


circulation cyclonique 
cyclonic 
precipitation 
précipitation dépressionnaire 


تساقط إعصاري 


cyclonic rotation دوران إعصاري‎ 


rotation cyclonique 


cyclonic shear قص إعصاري‎ 


cisaillement cyclonique 


cyclonic wave إعصارية‎ Ax p 


onde cyclonique 


cyclostrophic wind 
vent cyclostrophique 


ريح دور إعصارية 


510 


511 


512 


513 


514 


515 


516 


517 


518 
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cumulonimbus(cb) 


cumulonimbus (cb) MT 

cumulonimbus (Cb)( n.m.) 

cumulus زكام‎ 

cumulus (Cu)(n.m.) 

cup anemometer مقياس الرياح‎ 

anémomètre à coupes 

current weather Qu طقس‎ 

temps actuel 

مرتفع جوي مقطوع cut-off high‏ 

anticyclone coupé 

منخفض جوي cut-off low‏ 
مقطوع 

dépression coupée 

cyanometer 353 مقياس‎ 

cyanomëtre( n.m.) 

قياس الزرقة cyanometry‏ 

cyanométrie( n.f.) 

cyclogenesis المنخفض ا موي‎ Ae 

cyclogenëse( n.f.) 

تلاشي اشخفض cyclolysis‏ 

الجوي 
cyclolyse (n.f.)‏ 


500 


501 


502 


503 


504 


505 


507 


508 


509 


524 dangerous 
demicircle 


ژ هر النسف من الاعصار المداري» الذي يقع إلى اليمين من 
طريقه ني نصف الكرة الشمالي» وإلى اليسار منه نصف الكرة 
نوي. ویشتد pe‏ البحر وعنف الرياح في هذا النصف الخطير 
من الإعصار عنه A‏ النصف الآخرالذي يعرف بنصف الدائرة 
لصاح للملاحة) 


cias‏ دائرة خطير 


demi - cercle dangereux 


525 day of snow lying ds 5 
jour d'enneigement 
526 dayglow m 


lueur diurne 


527 decade د‎ 


décennie( n.f.) 


528 deepening of a 
depression 


مق الشخفض 


وي 


creusement d'une dépression 


519 D layer (Dy ài» 
couche D 
520 D region (Dy إقليم‎ 
région D 
521 daily maximum درجة الحرارة‎ 
temperature 
اليومية القصوى‎ 


température maximale quotidienne 


522 daily minimum 


درجة ا حرارة 
temperature‏ 


اليومية الدنيا 
température minimale quotidienne‏ 


523 daily range of 


مدى (ال...) 
temperature‏ 


اليومي لدرجة 
الحرارة 


amplitude quotidienne de la 
température 
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differential analysis 


depression of the انخفاض نقطة التدى‎ 
dew point 
dépression du point de ros ée 


depth of snow 
épaisseur de neige 


deterioration 


report 

avis d'aggravation 

development Lej 
développement 


deviating force 


force déviante 
dew 
rosée( n.f.) 


dew point نقطة ادى‎ 


point de rosée 


dew point 
hygrometer 


مقياس الرطوبة 
بنقطة الندی 
hygromètre de point de rosée‏ 


dewgauge; 
drosometer 


drosomètre( n.m.) 


مقياس التدى 


differential 
analysis 
analyse différentielle 


gia pé 


539 


541 


542 


543 


545 


547 


ddeformation field 
529 deformation field egi Jue 
champ de déformation 
530 degree-day درجة /| يوم‎ 


degré-jour( n.m.) 


dendroclimatology ; A خ‎ uli 
tree-ring "ape pope 
climatology 

dendroclimatologie ( n.f.) 


density correction تصحيح الكثافة‎ 
correction de densité 
density of dry air DU: الحواء‎ alus 


densité de l'air sec 


density of moist air الرطب‎ dat AS 


densité de l'air humide 


density of snow العلج‎ dus 

densité de la neige 

مبيان حرارة نقطة depegram‏ 
التدى 

dépégramme( n.m.) 

en qa ا‎ 

centre m الثانوي للأرصاد‎ 
CT A 

centre météorologique secondaire 

منخفض جوي depression‏ 


dépression barométrique 
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531 


532 


533 


534 


535 


536 


537 


538 


diverge 
560 direct solar peu t= 
radiation 


rayonnement solaire direct 


561 direction and 4$ mdp ay AE 
movement of a SS 


direction et vitesse du mouvement 
d'un nuage 


562 direction of 
movement of the 
waves 


direction du mouvement des vagues 


تجاه حركة الأمواج 


563 dirigible balloon 


قصاعد البالون قابل 
ascent‏ 


لتوجيه 


ascension du ballon dirigeable 


564 discomfort zone 


prim‏ انعدام الراحة 
zone d'inconfort‏ 
لدم استمرار discontinuity‏ 565 
discontinuité( n.f.)‏ 
قياس القطيرات disdrometer‏ 566 
disdromëtre‏ 
dissipation trail X3‏ 567 
(distrail)‏ 
trainée de dissipation‏ 
iry‏ فارية diurnal wave‏ 568 
onde diurne‏ 
divergence 3‏ 569 


divergence(n.f.) 


differential kinematics 


ی و s‏ — > رح = Z=,‏ = 


549 differential 
kinematics 
cinématique différentielle 


550 diffluence ru 
diffluence( n.f.) 


551 diffraction 
phenomenon 


phénoméne de diffraction 
552 diffuse front شاة‎ 
front diffus 


553 diffuse illumination إضاءة منتشرة‎ 


édairement (lumineux) diffus 


554 diffuse reflection 
réflexion diffuse 


p انعکاس‎ 


555 diffuse solar en 5 £ wäi 
radiation — هي‎ 


rayonnement solaire diffus é 


556 diffused light 


lumiëre diffuse 


ضوء منعث 


557 6 
equilibrium 
équilibre de diffusion ; équilibre 
diffusif 


توازن انتشاري 


مقياس الانتشار diffusometer‏ 558 


diffusomètre( n.m.) 


559 direct reading زالقراءة المباشرة‎ 
instrument aoa 


instrument à lecture directe 


ans 


duplicatus(du) 


drought 


sécheresse(n.f.) 


our 


كظمية اهواء الجاف dry adiabat‏ 


adiabatique de l'air sec 
dry adiabatic lapse تدرج كظمي جف‎ 


rate 
gradient adiabatique sec 


dry air هواء جاف‎ 


air sec 
dry season فصل جاف‎ 


saison sëche 


dry spell 
période de sécheresse 


Du š š 
dry stage مرحلة جفاف‎ 
stade sec 


لسان هواء جاف dry tongue‏ 


langue d'air sec 


dry-bulb 
temperature 


درجة مقياس الحرارة 
الجاف 


température du thermomètre sec 


مقياس الحرارة الجاف dry-bulb‏ 
themometer‏ 

thermomètre sec 

duplicatus(du) ازدواجي‎ 


duplicatus (du)(n.m.) 


581 


582 


583 


`587 


590 
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(divergence line 


divergence line JAI m 


ligne de divergence 


divergence theory اشخفض‎ A نظرية توا‎ 
of cyclogenesis 
بالتباعد‎ 

théorie de la cyclogénèse par 
divergence - 
doldrums منطقة الرهو‎ 

(الركود) الاستوائي 
zone des calmes équatoriaux‏ 
قانو ن دُوف Dove's law‏ 
bi de Dove‏ 
تيار down dratt Lu‏ 
courant descendant I‏ 
إشعاع downward (total) Lu GS)‏ 


radiation 
rayonnement (total) descendant 


downward 
terrestrial 
radiation 

rayonnement terrestre descendant 


إشعاع أرضي هابط 


drizzle 33; 

bruine( n.f.) 

drizzle drop 315 قطيرة‎ 

gouttelette de bruine 

مسبار رادټوي dropsonde Jj‏ 
(بالمظلة) 


radiosonde parachutée 


570 


571 


574 


575 


576 


577 


578 


dust counter 


L EE‏ مهه هک l‏ اسه 


dynamic stability "Xr 
stabilité dynamique 

dynamic trough ; حوض حر کي‎ 
lee trough 


Z‏ غور يتولد على الحانب المدابر للرياح لسلسلة من JU‏ عندما 
Je‏ عائقا عموديا بحری هذه الرياح) 
creux dynamique‏ 


dynamic warming اڪسخين حر کي‎ 
réchauffement dynamique 


dynamical ١ المناخ‎ 
لويس ا‎ PrE " 


dimatologie dynamique 


علم الأرصاد الجوية dynamical‏ 
meteorol‏ 


ogy الحركي‎ 
météorologie dynamique 


602 


605 


591 dust counter 


Wat sx 
pulvimétre( n.m.) 
532 dusthaze غيم الغبار (عجاج)‎ 
brume de poussi ère 
593 dust horizon v» أفق‎ 
horizon de poussières 
594 dust wall vw حائط غبار‎ 
mur de poussiëre 
595 dust whirl دردورة غبارية‎ 
tourbillon de poussi ère 
596 duststorm عاصفة غبارية‎ 
tempëte de poussiëre 
597 D-value (Du 
valeur de D 
598 dynamic cooling SPAS 
(دينامي)‎ 
refroidissement dynamique 
599 dynamic instability استقرار حرکي‎ EI 
instabilité dynamique 
600 dynamic metre هتر حرکي‎ 
mètre dynamique 
601 dynamic pressure ضغط حركي‎ 
pression 6 
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ecoclimatologie( n.f.) 


ر دوامي 


turbulent diffusion 
diffusion turbulente 


618 eddy ل‎ 


i2! 


: 


iffusion 


Code 


1 


612 ecoclimatology 


617 eddy condu 
conductivité turbulente 


¿ESDM حوض الرّياح‎ 
d'est 


n 


eneraux 


D 


creux dans les vents و‎ 


an Met 


ctivity 


611 easterly trough 


advection turbulente 


616 eddy a 


ombre de la terre 


b 


dvection vi» فق‎ 


JP‏ الأرض 


earth's shadow 


610 


615 eddy 
tourbillon 


clair de terre 


ضَوء الأرض 


609 earth light 


logie( n.f.) 


614 ecology 
éco 


région E 


Œ) إقليم‎ 


608 E region 


613 ecological 
climatology 
climatologie écologique 


couche E 


Au مناخيات‎ 


(Eye 


E layer 


607 


UT VAN EN 


Ses SE 


SC 
A SANS SS 


NAS 


Lo Ñ 


NA SNS 2: RN SVS gs 
"A ER 3 ) 
Ne E x LS LS V2 


oO 
EC 


eddy flux; turbulent flux 


emanoma= 
ENEE 
619 eddy flux; 


#53 629 Ekman spiral ousi osje 
turbulent flux | | 
flux turbulent spirale d'Ekman 
` — electrical SN بفياس‎ 
620 eddy spectrum دوامي‎ cx hygrometer 1 s 
spectre des tourbillons de turbulence dh 
hygrométre électrique 
621 eddy velocity دوامية‎ Ae ya ca 
| 631 electrical يقياس ا حرارة‎ 
Vitesse turbulente thermometer rl 
الكهربائي‎ 
622 eddy viscosity دوآمية‎ Se y thermomëtre électrique 
viscosité turbulente PM 
632 electrometeor كهربائيّة‎ Gy 
623 effective E electrométéore( n.m.) 
evapotranspiration 
CB eS IA) 633 electrosonde QE مسبار‎ 
évapotranspiration effective Geer 
624 effective noctumal ` Ji "Hl ع‎ ws ml ei 
radiation SE 634 elevation علو‎ qui 
rayonnement nocturne effectif élévation( n.f.) 
625 effective radiation uA إشعاع‎ 635 elevation of zero ai x d 
rayonnement effectif point of barometer Dia لمقياس‎ 
I qi» 
626 effective stack PETAT, : 
height altitude de la cuvette barométrique 
hauteur effective de cheminée ! 
636 emagram (EIN 
627 6 حرارة فِعلِيّة‎ Ae o أحد بيانيات الديتامية الحرارية)‎ 
temperature 
température effective emagramme(n.m.) 
628 effectiveness of dagu S پس‎ Fo 
precipitation emanométre(n.m.) 
efficacité des précipitations 
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equivalent moisture 


equatorial climate مناخ اسعوائي‎ 


climat équatorial 


equatorial od aus rib 
easterlies | 
استوا ائية‎ 

vents d'est équatoriaux 
equatorial front igi Se, 
front équatorial 
equatorial trough hi» حوض‎ 

| T اسعو‎ 


dépression barrique équatoriale 


equatorial 
westerlies 


vents d'ouest équatoriaux 


Ge z رياح‎ 


equinoctial rains اغتداليّة‎ jui 
pluies équinoxiales 

equivalent ارتفا ع مُكافی لِلمّطار‎ 
altitude of € 
aerodrome 


altitude équivalente d'aérodrome 


equivalent head مُكافئة‎ i$ Uo رياح‎ 
wind 

vent de bout équivalent 

equivalent ii ru 


longitudinal wind 

vent longitudinal équivalent 
equivalent رطُوبة مُكافئة‎ 
moisture 

humidité équivalente 


647 


648 


649 


650 


651 


652 


653 


655 


656 
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'emittance 


emittance انبعاث‎ 


Gi) 


emittance( n.f.) 


emittance of the 


انبعاث الأشعة من 
earth's surface‏ 


PS ge 


emittance de la surface de la terre 


energy diagram ai Zou 


diagramme énergétique 


entrainment 


entrainement( n.m.) 


entrance region J P3 إقليم‎ 


région d'entrée 


equation of static 


ds‏ التوازن 
equilibrium :‏ 


: < 
équation de l'équilibre statique 
equations of 

motion 

équations du mouvement 


مُعَادلات الخركة 


equatorial air هَواء امنيوائي‎ 


air équatorial 


equatorial calms هادئات (ال...)‎ 
AS Nt 


calmes équatoriaux 


638 


639 


641 


642 


643 


645 


equivalent tail wind 


657 equivalent tail wind i45; Lis رياح‎ 


667 evaporimeter; A قياس‎ 
TET atmometer; 
vent arriére équivalent atmidometer 
évaporométre( n.m.) 

658 equivalent درجة حرارة‎ 
temperature ˆ as; 668 evaporogram JA ان‎ 
température équivalente évaporogramme( n.m.) 

659 Eslayer( sporadic E لتقت‎ E) ai 669 767 AB ke 
tayer) , évaporographe(n.m.) 
couche Es; couche E sporadique 

670 evapotranspirometer DER Lis 
660 estegram "Ir p E ji " 
š äi, > he) 
estégramme( n.m.) ۱ | es, 
évapotranspirométre( n.m.) 
661 eulerian wind Ce رياح‎ Se "M 
671 exceptional visibility رؤية اسيشائيّة‎ 
الأوليريّة‎ 


visibilité exceptionnelle 
62 exchange coefficient; — Jä Je 
تبخر‎ austausch coefficient 
coefficient d'échange 


A تب ب اك‎ 673 exhaust trail 


A‏ العادم 
trainée d'échappement‏ 
قليم الخروج ANDY 674 exit region‏ 
région de 6‏ 
لاف خارجي 6 ۴5 Dii‏ 


OK 


exosphëre( n.f.) 
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vent eulérien 


562 evaporation 
évaporation( n.f.) 
663 evaporation fog 
brouillard d'évaporation 
664 evaporation tank 
bassin à évaporation 
665 evaporative power 
pouvoir évaporant 
666 evaporativity 
évaporativité(n.f.) 


إشعاع من خارج extra-terrestrial‏ 
radiation‏ 

الأرض 

(کوڼ) 


rayonnement extra -terrestre 


extreme ¿y š> درجة‎ 
temperature ^ 
température extréme 

eye of the cyclone الاغصار‎ A5 
oeil du cyclone 


680 


681 


682 


experimental meteorology 


الأرصاد الجوية experimental‏ 

meteorology هم‎ 
Geng 

météorologie exp érimentale 

exposure of تَعْريض الأجهزة‎ 

instruments "7 i 


exposition des instruments 


external water 
circulation 
cycle hydrologique externe 


Au‏ مائية خارجيّة 


extinction 
coefficient 
coefficient d'extinction 


مُعامل الالطفاء 


676 


677 


678 


679 


GO 


688 family of depressions جموعة منخفضات‎ 


جوية 
5 عل famille‏ 


689 fata morgana X p (ال...)‎ Er 


fata morgana (fée morgane) 


690 feather-barb 


ريشة بارب 
barbule( n.f.)‏ 
رياح — fetch‏ 691 
fetch‏ 
fibratus(fib) ve‏ 692 
fibratus)(n.m.)‏ 
field capacity air o‏ 693 


capacité en champ 


683 F1 layer )11( ab 
couche F1 

684 ع‎ region (E e» 

région F 
685 facsimile chart خريطة بد‎ 
carte fac-similé 
686 Fahrenheit € d 
فهرئهيت‎ 
temperature scale ur 
8) d) لدرجات‎ 


échelle عل‎ température Fahrenheit 


687 false cirrus 


سِمْحَاق زائف 


(ليفاني زائف) 
faux cirrus‏ 


Il 


flux of radiation; radiat flux 


filling of a depression 


flight forecast جوي للطيران‎ Ai 

prévision de vol 

flight forecast- TIER 

folder S 
للطران‎ 


dossier de prévision de vol 


flight information ` a Á) u) £ 
centre 7 
centre d'information de vol 


flight information إقليم مَعلُوات‎ 

region ES 

région d'information de vol 

flight levels Sik ou 

niveaux de vol 

float barograph > مخطاط ضغط‎ 

7 

barographe à flotteur 

floccus(flo) re 
(للسحب)‎ 

floccus 

flood oC 

1100031500) n.f.) 

flux of radiation; Let Ki 


radiat flux 
flux énergétique 


703 


704 


705 


706 


707 


708 


710 


711 
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694 filling of a vm pi zk 
depression 
(ملء)‎ 
comblement d'une dépression 
695 Fineman DU مُصار‎ 
nephoscope xi 
للسحب‎ 
néphoscope de Fineman 
696 finite-différence طريقة الفروق‎ 
method i mo 
المخدردة‎ 
méthode des différences finies 
697 firn خشیف‎ 
(ثلج معمر)‎ 
névé( n.m.) 
698 firn line خشیف‎ Ax 
limite du névé 
699 fixed ship القع‎ PE 
navire à position fixe 
700 fixed ship station — ¿C على‎ iios 
dà» izt 
station sur navire à position fixe 
701 fixed time cigi 653522 إذاعة‎ 
broadcast 
diffusion à heure fixe 
702 flight dossier od ملف‎ 
dossier de vol 


forest fire سا‎ 


flux of radiation per unit area (at a point of a surface ) 
712 flux of radiation 


722 Fohn wave o? y 
onde de Foehn 
723 forced convection حمل قري‎ 
convection forcée 
724 forecast تبؤ جوي‎ 
(توقع حوي)‎ 
prévision( n.f.) 
725 forecast got Ach تعديل‎ 
amendment 
amendement à une prévision 
726 forecastarea "TINI 
région de prévision 
727 forecast bulletin EP EN نشرة‎ 
bulletin de prévision 
728 forecast chart; خريطة التنيؤ الجوي‎ 
prognostic chart 
cart prévue 
729 forecaster EF i 
prévisionniste 


730 forecasting centre 444 مر كز التنبؤات‎ 
centre de prévision 


“ wé رور‎ 


سحب حرائق 
لغابات 


731 forest fire 5 


nuages d'incendies de forëts 


is‏ إشعاعي لوخدة 
المساحة 
(في ثقطة (c‏ 
flux énergétique par unité de surface‏ 
(en un point d'une surface)‏ 
fog‏ 713 


brouillard( n.m.) 


per unit area (at a 
point of a surface) 


C 


714 fog bank 
banc de brouillard 


P‏ (صنفة) ضباب 


715 fog bow 


arc de brouillard 


v» v 


716 fog dissipation; 
fog dispersal 
dissipation du brouillard 


WE T 


717 fog patches 
bancs de brouillard 


رکم ضباب 


718 Fohn 


c‏ قهن 
Foehn( n.m.)‏ 


719 Fohn break; Fohn PI 
gap 
bréche de Foehn 

720 Fohn doud ji 


nuage de Fohn 


721 Fohn wall; Fohn j 
bank 


mur de Foehn 


forked lightning frigorimeter 


732 forked lightning KK 741 freezing drizzle رذاذ متجمد‎ 
A bruine se congelant 
éclair ramifié 
742 freezing level ARI مُستوى‎ 
733 Fortin barometer ` AA sl مقياس قُرتِين‎ niveau de congélation 
لجؤي‎ 743 freezing nucl NEE 
baromëtre Fortin واه شید ا‎ 
noyau de congélation 
734 foyer (of DT : 
atmospherics) 744 freezing point FEE 
: EH) point de congélation; point de givre 
foyer (d'atmosphériques) 
745 freezing rain متَجَمّد‎ “has 
735 fractus(fra) TW e 
pluie se congelant 
fractus( n.m.) 
746 fresh breeze ag وس‎ 
736 free air Fohn هواء الفهن الطليق‎ ١ SA 
1 brise fraiche 
(E) 
Foehn de l'air 747 friction إخيكاك‎ 


5 frottement( n.m. 
737 free atmosphere ab gr غلاف‎ SCH 


atmosphëre libre 748 friction layer Jc ub 
couche de frottement 
738 free convection ab حَمَل‎ 
convection libre 749 friction velocity سُرْعَةٌ الإخكاك‎ 
" vitesse de frottement 
739 free lift of a تصاعد (ال...)‎ 
balloon : Ses 0 
الحر للبالون‎ 750 frigorigraph مخطاط امريد‎ 
ascension libre d'un ballon frigorigraphe( n.m.) 
740 freezing AE uis 751 frigorimeter A Gell مقياس‎ 
gel( n.m.) frigorimëtre( n.m.) 
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front 


frorf— — 
c PME 
752 front 


Am 763 frontogenesis eft H 
Ton hama frontogenèse( n.f.) 
753 frontal altitudinal 


DATEN 764 frontolysis Qe M 
Chart z z ; 
carte frontale en altitude frontolyse(n.f.) 
754 frontal analysis جبهي‎ MÉ 765 frost e 
analyse frontale gelée( n.f.) 
755 frontal fog T3 La 766 frost day ttem 
brouillard frontal jour de gelée 
, 767 š ۱ 
756 frontal precipitation EM frost fans هرارح صقيعية‎ 
w " I . 
&cipitation frontale : ventilateurs de gelées 
š 7 8 0 "au 
757 frontal surface La سطح‎ 68 frost heaving صقيعي‎ JE 
surface frontale foisonnement par le gel 
- 769 frost pocket; frost io C 
758 frontal system i نظام‎ Meca et; جيب صقيعي‎ 
systëme frontal poche de gelée 
759 frontal theory جبهية‎ dj 770 frost point "OE 
théorie frontale (نقطة التجمد)‎ 
- point de gelée 
760 frontal ei AP) عواصِف‎ 
thunderstorms : 1 SE 
771 frost-point قياس الرطوبة لنقطة‎ 
orages frontaux hygrometer i 
صقيع‎ 
761 frontal wave XR hygrométre de point de gelée 
onde frontale | 
772 Froude number دد أفرود‎ 
762 frontal zone XR Ais nombre de Froude 
zone frontale P t 
773 frozen soil [Iv بة‎ 
sol gelé 
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ffunnel( funnel column) trunk 


774 funnel( funnel مَخْرُوطی الزوبعة‎ 
column) trunk Gg 
entonnoir de 6 

775 further outlook نظرة لاحقة‎ 


vue ultérieure 


general forecast 


Ji‏ جوي عام 

prévision générale 
genetic — تصیفً نشوئي‎ 
classification of WEI 
climates CR 


classification génétique des climats 


وليدي genitus‏ 
(نشرني) 

genitus( n.m.) 

gentle breeze رخاء‎ = 

petite brise 

geodynamic metre i Zeiten 2 

mëtre géodynamique 

geopotential gl كمون‎ 


géopotentiel( n.m.) 


782 


783 


784 


785 


786 


787 


776 gale 


نوة 
(رياح هوحاء) 
tempëte‏ 
مَخْرُوطاتَ النوة gale cones‏ 777 
cónes de tempéte‏ 
إنذار بالنوة gale warning‏ 778 
avis de coup de vent‏ 
مقیاس الحرارة gas thermometer‏ 779 
الغازي 
thermomëtre à gaz‏ 
ice‏ مُقابل gegenschein uo‏ 780 
gegenschein( n.m.)‏ 
oti‏ عام general circulation‏ 781 
(دورة Ge‏ 
circulation générale‏ 
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geopotential metre gradient wind 


788 geopotential metre نأرضي‎ pS هتر‎ 797 glacial phase فترة‎ wël: p 
métre géopotentiel جليدية‎ . 
phase glaciaire 
789 geosphere غلاف رال۔۔.)‎ 
الأرضي‎ 798 glacier breeze . نس جليدي‎ 
géosphëre( n.f.) brise de glacier 
790 6 PC 799 glacier wind رياح جليدية‎ 
یروب‎ vent de glacier 
advecion géostrophique 9 
EE 800 glasshouse MIN 
5 E توازن دورضي‎ climate; ds 
equ i nm . greenhouse 
équilibre géostrophique climate 
5 الزجاجي)‎ cal (مناخ‎ 
F7 geustroptie دردوريّة دورضية‎ climat de ۴6 
vorticity 
tourbillon g éostrophique 
g علد‎ 801 glaze 76 Mio عاصفة‎ 
793 geostrophic 6 iL» ريح‎ tempête de verglas 
vent géostrophique E 
SOPE 802 glazed frost . DE صقيع‎ 
794 geostrophic wind Ki < givre transparent | 
scale ED 
الدتورضية‎ Ge : 
803 global radiation dez إشعاع‎ 
échelle du vent géostrophique 
rayonnement global 
795 geothermal * p ud. adi 
رج حراري ارط‎ 
gradient شي‎ € 804 glory DI 


gradient géothermique "my 


إما حول ظله. أو على سحابة متكونة أساسا من عدد كبير من 
قطيرات الماء الصغيرة» أو على الضباب وبشكل نادر على الندى) 
gloire‏ الأرضية 


مقیاس درجة اخرارة geothermometer‏ 7% 


géothermomëtre( n.m.) 5 
805 gradient 6 e رياح‎ 


vent du gradient; vent gradiental 
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grass minimum temperature 


gust duration(t— 
ات و دو‎ kas هنو به دو — دنم درف ګګ رلو لد نادو‎ 


806 grass minimum 


grid nephoscope — ja‏ 816 دَرَجَةٌ الحرارة 
temperature a i <,‏ 
Er‏ الصغر t4‏ للعشب 
température minimale sur gazon néphoscope à grille‏ 
grassy soil Lai Géi 817 ground discharge " yj ej‏ 807 
Sol gazonné décharge au sol‏ 
Xl M‏ ضي rai 818 ground fog‏ الجاذيّة gravity correction‏ 808 
correction de gravité brouillard au sol‏ 
er]‏ حراري ground inversion;‏ 819 مواجة الجاذبيّة gravity wave;‏ 809 
gravitational wave k surface inversion‏ 
onde de gravité s‏ 
(أرضي) 
inversion au sol‏ رياح dista‏ رياح gravity wind;‏ 810 
katabatic wind‏ 
dd — AN‏ س بي 
درجة | يوم rowin ree - “U‏ 
vent catabatique day he ziele‏ 
degré de croissance; jour de‏ . 
croissance‏ ومیضً green flash el‏ 811 
flash vert H‏ 
growing season ne e‏ 821 
saison de croissance‏ قمر أخضر green moon‏ 812 
lune verte‏ 
عَصفة gust‏ 822 
rafale( n.f.)‏ شعاع أخطر green ray‏ 813 
rayon vert‏ 
مدى العصفة gust amplitude‏ 823 
green sun lef wh amplitude d'une rafale‏ 814 
soleil vert‏ 
A‏ خُمود العصفة gust decay‏ 824 
greenhouse effect TRI PUSH i‏ 815 
durée d'extinction d'une rafale‏ تاثيروامي» بيت 56 9 
(ال...) الزجاجي 
54 العَصْفةٍ st de ré 825 gust duration (tg)‏ 
durée d'une rafale‏ 
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gust formation time(tf) 


gust formation العصفة‎ DAE SL. 
time(tf) 

durée de formation d'une rafale 

gust frequency (n) East RT 


fréquence des rafales 


gust frequency العَصّفات‎ as š Š 
interval(tn) 1 
intervalle de fréquence des rafales 


gust peak speed (p) ¿nie cji 
vitesse de pointe d'une rafale 


gust vector La Aus, 


vecteur rafale 


826 


827 


828 


829 


830 


hand anemometer 


anémomètre à main 


haze 


brume 


haze aloft 


brume en altitude 


haze horizon 


horizon de brume 


haze layer 


couche de brume 


haze line 


ligne de brume 


837 


838 


839 


840 


841 


842 


831 Hadley cell هادلى‎ ide 
cellule de Hadley 


832 hail برد‎ 
grële(n.f.) 
833 hail stage xj iot 
stade gréle 
834 hailstone SAS حجر‎ 
grëlon( n.m.) 
835 hair hygrometer مقياس الوطوبة‎ 
التغري‎ 


hygromètre à cheveux 
836 halo of 22° درجة‎ YY هالة ذات‎ 
halo عل‎ 95 
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Helmholtz instability š yan MEM MS 
instabilité de Helmholtz 


Helmholtz wave 


ET 
onde de Helmholtz 


Herlofson diagram o d er 


diagramme de Herlofson 


طبقة جوية غير متجانسة heterosphere‏ 


hétérosphëre( n.f.) 


high (anticyclone) 


haute pression (anticyclone) 


high cloud 


nuage élevé 


high index y دليل‎ 


indice élevé 


high inversion fog الانقلاب المرتفع‎ ou» 


brouillard d'inversion en altitude 


سحابة مستوى هرتفع high-level cloud‏ 


nuage de niveau supérieur 


historical climate EIER 
climat historique 
hoar frost Ët 


gelée blanche 


852 


853 


854 


855 


856 


857 


858 


859 


860 


861 


862 


رياح مُعاكسة 


head wind 


head wind 


( ريح ههب بشكل معاكس لوجهة سیر — 
متحرك(طائرة» سفينة. ....!ل)) 


E DE 


vent de bout; vent debout 


health resort 


(مکان azta‏ مُرات للاستشفاء Lei‏ 


ler‏ حرارية 


(توازن حراري) 


برق حراري 


BECHET 


دليل المقياس go‏ 
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station climatique 


heat balance 


- 


bilan thermique 


heat lightning 


éclair de chaleur 


heat wave 


vague de chaleur 


heating degree-day 


degré-jour de chauffe 


height 


hauteur( n.f.) 


heliograph 
héliographe( n.m.) 


heliometric index 


indice héliométrique 


843 


845 


846 


847 


849 


850 


851 


hydrological basz— 
872 humilis(hum) Ka 
(للسحب)‎ 
humilis 
873 hurricane إعصار مداري‎ de 2 


ouragan( n.m.) 


hurricane cloud إعصارية‎ bee 
مدارية‎ 
صورة حائط مظلمء أو داكن اللون يمكن رؤيتها‎ d سحابة‎ ( 
أحيانا في اللحزء المتقدم من إعصار مداري)‎ 
panne d'ouragan 
hurricane إعصار مداري زلزالي‎ 
microseisms 
ناح عن اثوحت)‎ e حا زاوال‎ 
ouragan microséismique 
hurricane tracking جات‎ di AS 
détection des ouragans 
hurricane warning — ju az Weit 
ياعصار مداري‎ 
avis d'ouragan 
hydrodynamic حر‎ Afs e 
instability yv pet 
مائي‎ 
instabilité hydrodynamique 
hydrodynamic حرکي مائي‎ DE 
stability 
stabilité hydrodynamique 
hydrological basin gue 


bassin hydrologique 


874 


875 


876 


877 


878 


879 


hodograph 


ج x-==‏ = ده حک مر هکون = Prod‏ 


863 hodograph cA bhu 
cu سرعة‎ 
hodographe( n.m.) 
864 homogeneous Lee غلاف‎ 
atmosphere 7 
متجانس‎ 
atmosphère homogène 
865 homosphere غلاف مُتجانس‎ 
homosphère( n.f.) 
866 horizontal visibility E 
visibilité horizontale 
867 horizontal wind dT M 
shear 
cisaillement horizontal du vent 
868 hotwire راخ به‎ 
anemometer 7 
ساخن‎ 


anémométre à fil chaud 


869 human < نا‎ 
الحيوي‎ zu 
bioclimatology Eg 
البشري‎ 
bioclimatologie humaine 
870 humid zone ib, ai, 
zone humide 
871 humidity of the air APTE رطو‎ 
humidité de I'air 
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hygrothermoscope 


hydrological cycle 


hygrometer up ée 


hygromètre( n.m.) 


hygrometric tables ¿J قياسات‎ Jg 
tables hygrométriques 


hygrometry up قياس‎ 


hygrométrie( n.f.) 

hygroscopic nucleus EEN 
noyau hygroscopique 
hygroscopic water qug Ae 
eau d'hygroscopicité 
hygroscopicity ke 


hygroscopicité( n.f.) 


hygrothermogram; 
thermohygrogram 
hygrothermogramme( n.m.); 
thermohygrogramme( n.m.) 


Oka‏ الحرارة والرطوبة 


مخطاطً الخرارة 
TE‏ 


hygrothermograph; 
thermohygrograph 


hygrothermographe( n.m.); 
thermohygrographe(n.m.) 


hygrothermoscope Ó, 51,41 juas 
thermohygroscope( n.m.) 


891 


892 


893 


894 


895 


896 


897 


898 


899 


دورة (الءء.) المائية hydrological cycle‏ 


cycle hydrologique 


hydrology 
hydrologie( n.f.) 


eut علم‎ 


ظواهر جوية مائية hydrometeor‏ 


hydrométéore(n.m.) 


hydrometeorology الأرصاد الحوية‎ ele 
at 


hydrométéorologie; météorologie 
hydrologique 


hydrosphere 
hydrosphére( n.f.) 


gue 


hydrostatic equation مُعادلة السكوغائية‎ 


equation 06 6 


hydrostatic MERI E ENT 
instability; static S ر مکو‎ a 
instability 


instabilité hydrostatique 


استقر ار سكو نمار hydrostatic‏ 
Jui‏ سكو ئمائي stability; static‏ 
stability‏ 

stabilité hydrostatique 

hygrogram DEER 
hygrogramme(n.m) 

hygrograph à n bisu 


hygrographe( n.m.) 
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881 


882 


883 


885 


887 


902 hypsometer 


hypsomëtre(n.m.) 


903 hysteresis 
hystérésis 


hyperbolic point 


900 hyperbolic point 


13 ju قطة‎ 
point hyperbolique 
901 hypothetical الأرط‎ + 
global climate 2 ٢ 
الافتر اضي‎ 


climat planétaire hypothétique 
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ice 5 adm ci 

prismes de glace 

مُنْحَفْضْ (ال..) icelandic low‏ 
الجوي الإيسلددي 

dépression d'Islande 

icing index دليل التجلد‎ 

indice de 6 

icing intensity التُجلد‎ š 

intensité de givrage 

illuminaion إضاءة‎ 


éclairement (lumineux) (n.m.) 


improvement 
report 
avis d'amélioration 


v > إشعار‎ 


910 


911 


912 


913 


914 


915 
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ice age 


age glaciaire 


ice cloud 


nuage glacé 


ice day 


jour de glace 


ice fog 


brouillard glacé 


ice nucleus 


noyau glaçogène 


ice pellets 


granulés de glace; grésil 


904 


905 


906 


907 


908 


909 


inter-monthly pressure variat 


cu» d 927 instability استقرار‎ n 
instabilité( n.f.) 


E 928 instability line ار‎ YT خط‎ 
ligne d'instabilité 


Ee 929 intensity Ve 


intensité( n.f.) 


Indination of the wind 


916 inclination of the 
wind 


inclinaison du vent 


917 incus(inc) 


incus( n.m.) 


918 indian summer 


été indien 


َير الفط ji‏ € ب inter-diurnal‏ 930 5 1 
7 الجوي بين pressure variation‏ متاخ داخل البنايات indoor climate‏ 919 

: t 

dimat à l'intérieur des constructions . . 
variation interdiurne de la pression 

920 inertia wave PU iR < ورتا‎ 
931 inter-diurnal Zei الحرارة‎ SA » 
onde d'inertie temperature d m 

| variation يام‎ 

921 inferior 6 اب تخي‎ E variation interdiurne de la température 
mirage inférieur P àz 
8 932 interglacial 6 طور بَيُجَليدي‎ 
922 infiltraion capacity ce P حلِيدي)‎ vi 
capacité d'infiltration 


phase interglaciaire 
A 3 ٧6 مغياري وسيط‎ SÄI 
standard time 


heure standard intermédiaire 


934 intermediate 
اء‎ NT synoptic observation 


observation synoptique intermédiaire 


3.22 إخَداقِيّة وسيطة 


5 935 inter-monthly ` موي بين‎ IR 27 
ur pressure variation . 
الشهور‎ 


variation intermensuelle de la pression 
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923 infiltration 
infiltration(n.f.) 


924 infra-red telescope; 
telethermoscope 


télescope infrarouge 


925 insolation 


insolation(n.f.) 


926 insolation duration 


durée d'insolation 


il 


ion counter 


international 
synoptic code; 
synoptic code 
code synoptique (international) 


شفرة إحدائية دولية 


intertropical تقارب‎ Aën 
ence zone CUT 
converg di, atus 
المدارئين‎ os قارب‎ 


zone de convergence intertropicale 


intertropical front daa جبهة‎ 


front intertropical 


intortus(in) p ue 
intortus (in)( n.m.) 

invasion dal اجتياح‎ 
(outbreak) of air 

invasion d'air 

inversion cloud الانقلاب‎ Mie 
nuage d'inversion 

inversion layer الانقلاب‎ ab 
couche d'inversion 

inversion of biui انقلاب‎ 
precipitation 

inversion de précipitation 

ion counter عَدَادُ الأيونات‎ 


compteur d'ions 


945 


947 


949 


950 


951 


952 
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inter-monthly temperature variation 
WEE 


inter-monthly درجة الخّرارة‎ LA 
temperature : TE 
variation بين الشهور‎ 
variation intermensuelle de la 
température 


internal water idis iju دورة‎ 
circulation 


cycle hydrologique interne 


internal waves داخليّة‎ Or o 
ondes internes 

International (ال...)‎ i 
Geogphysical Year _ "x 
Ger االدُوليّة‎ Ze Ak) 
Année géophysique internationale 
(AGI) 

International جيوفيزيائي‎ : ne 
Geophysical co- - 
operation (IGC) دولي‎ 


Coopération ۳6 
internationale (CGI) 


international أرقام الدليل الدولي‎ 
index numbers 
numéros d' indicatifs internationaux 


International 


i ba. ۰ ستةٌزال.‎ 
Polar Year (IPY) í 


dai 


année polaire internationale 


international ial له دول‎ 

; ets 
pyrheliometric - S 
scale الشمسي‎ EH 
échelle pyrhéliométrique 
internationale 


936 


937 


938 


939 


940 


941 


942 


943 


isanemom== 
irregular high- » Je تردد جوي‎ 
frequency type LS 
atmospherics : 
atmosphérique irrégulier à haute 
fréquence 
isallobar الضغط‎ A مُتساوية‎ 
2 المواقع الي تتساوى عندها قيمة التغير‎ Le be) 
خلال فترة معلومة)‎ 6 pe الضغط‎ 
isallobare( n.f.) 
isallobaric chart A خريطة مُتساويات‎ 
éch 
carte isallobarique 
isallobaric high الفط‎ guy ad 
noyau de hausse de pression 
isallobaric low k'a puas وا‎ 
noyau de baisse de pression 
isallobaric wind Et رياح مساو‎ 
الفط‎ 
vent isallobarique 
isallohypse dO en 
isallohypse( n.f.) 
isallotherm الرارة‎ AUS 
isallotherme( n.f.) 
isanemome PAIE TES 
(لاریاح)‎ 
isanémone( n.f.) 


962 


963 


964 


965 


966 


967 


968 


969 


970 


al S 


fs‏ الغلاف الأو 


ionosphere 


953 ionosphere 


ionosphëre( n.f.) 


954 ionospheric recorder 


enregistreur ionosphérique 


A IW عاصفة‎ 


ce yu‏ الغلآف 


gm 


رياح الغلاف ET‏ 


AN‏ نقطة مِنّ سَطْح) 


955 ionospheric storm 


tempëte ionosphérique 


956 ionospheric tides 


marées ionosphériques 


957 ionospheric wind 
vent ionosphérique 
958 iridescence; 


irisations 
irisations( n.f.pl.) 


959 iridescent clouds 


nuages irisés 


960 irradiance 


éclairement énergétique 


961 irradiation (at a 
point of a surface) 


irradiation (en un point d'une surface) 
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lli. 


isanomaly isoneph 
971 isanomaly Sab مُكَساويةٌ‎ 980 isobaric-isosteric ^ Mi eg: O 
tube Ë EE 
isanomale( n.f.) والطافة‎ 
2 tube isobare-isostëre 
972 isanthesic line تساوي الإزهار‎ h> 
x D sie E E 
ligne d'isofloraison 981 isobront متساوية الرعود‎ 
isobronte(n.f.) 
973 isentropic analysis تخليل سوي‎ 
Ty 982 isochasm aan NE A dch 
analyse isentropique isochasme 
974 isentropic chart yer 983 iso-D di Kg 
cs) iso-D 
carte isentropique 5 ep, 
984 0 متساوية الزوايا‎ 
975 isentropic mixing osiy سَوي‎ his isogone( n.f.) 
mélange isentrope 
9 : 985 isogram مبان التّساوي‎ 
976 isentropic surface سو " الاغتلاج‎ ce isogramme( n.m.); equiscalaire(n.m.) 
surface isentrope P" 
P 986 isohel paid Lys 
977 isobar الضّغط‎ Se isohële 
isobare وز رلو‎ 
987 6 متساوية الأمطار‎ 
978 isobaric chart "TEES isohyète( n.f.) 
الضّغط‎ : «X a 
988 isokeraunic 41 yl متساوية‎ 
carte isobare : 
isocéraunique 
979 isobaric-isosteric lizi سوي‎ cu 5 
solenoid 1 4 989 isomer ب(متشاكل‎ shh 
و الكثافة‎ 
1 التركيب)‎ 
50160106 isobare-isostëre . 
isomére(n.m.) 
990 isoneph متساوية الغيومة‎ 
isonëphe( n.f.) 
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1000 isotropic radiation — äere إشعاع‎ 


rayonnement isotrope 


isophene 


991 06 ša 0 "m à مُتساو‎ 
isophëne 

992 isophote EIER GE 
isophote 

مُتَساوِية القيمة isopleth‏ 993 

(العددية) 
isoplëthe‏ 

994 isopycinic EN سوي‎ pd 


surface; isosteric 
surface 


surface isopycne ; surface isostëre 


995 isotach £5 aS 
(C935 
isotache; isotaque(n.) 
996 isotach analysis تساوي‎ que 8 
(الرياح)‎ WE) 
analyse isotaque ; analyse isotache 
997 isotherm mois 
ا حر ارة‎ 
isotherme( n.f.) 
998 isothermal ey Ou 
atmosphere 3 x 
متساوي الحرارة‎ 
atmosphère isotherme 
999 isothermal layer petu 
couche isotherme 
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courant-jet(n.m.) 


1001 jet-stream 


V 


leo 


Tw 


kew pattern قياس الضغط‎ 
barometer; SE. 
compensated مُعاوض‎ elei الجوي‎ 


scale barometer 


baromëtre à échelle compens ée 
(Tonnelot) 


kite sounding Alte Ze 
(سبر الصوت بالبالون الورقي)‎ 

sondage par cerf-volant 

konimeter JAN مقياس‎ 

coniscope(n.m.) 


Koppen's 
classification of 
climates 


classification climatique de Koppen ( 
n.m.) 


os ia‏ للمُناخ 


1008 


1009 


1010 


1011 


1002 Karman's constant OUS ثابغة‎ 


constante de Karman 
1003 katabatic front جبهة هابطة‎ 
front catabatique 


1004 katabatic wind 


vent catabatique 

1005 katafront; سوه هه‎ 
catafront 
catafront( n.m.) 


1006 katathermometer 


catathermomètre (n.m.) 
1007 Kelvin ل كلقن لذ اة‎ 
كلفين للحرار‎ 
temperature scale > = 
catathermomètre( n.m.) 
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laminar boundary 
layer 
couche limite laminaire 


طبقة > رقاقيّة 


laminar current تيار قاق‎ 
courant laminaire 

land breeze e 
brise de terre 

landing forecast جوي للهبوط‎ kä 
prévision d'atterrissage 

large halo كبيرة‎ du 
grand halo 

large-scale d حالة الطقس العام‎ 
weather situation 


situation m étéorologique générale 


1017 


1018 


1019 


1020 


1021 


1022 


1012 lacunosus(la) í 


lacunosus(n.m.) 


1013 lag of aneroid إجابة القياسُ‎ shj 
barometer GM p 
اللاسائلي للضغط‎ 

SH 


retard de réponse (baromètre 
anéroide)( n.m.) 


1014 lake breeze š >= سيم‎ 
brise de lac 
1015 lake surface درجة الحرارة‎ 
temperature äer 
السُطحیة للبحيرات‎ 


température superficielle عل‎ lacs 


مقياس لبريخت Lambrecht's‏ 1016 


polymeter , 
sal 


polymètre de Lambrecht 
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Linke blue sky SÉ 
1032 lifting EN مستوى‎ 
condensation level EE 
niveau de condensation par 
ascendance 
1033 light CO 


lumiëre( n.f.) 


1034 light breeze سم خفيف‎ 
légère brise 
1035 light scattering تشتت الضوء‎ AN 


diagram 
diagramme de diffusion de la lumi ere 


1036 light scattering 
table 


tableau de la diffusion de la lumi ére 


جدول تشتت الضوء 


1037 lightning DA 


برق 
éclair(n.m.)‏ 
lightning channel add‏ 1038 
canal de l'éclair E‏ 
L‏ منارة 506 1039 
bateau-feu( n.m.)‏ 
Aal‏ على lightship station L.‏ 1040 
مُنارة 
station sur bateau-feu‏ 
L‏ كنك 33 Linke blue sky‏ 1041 
السماء scale‏ 


échelle de Linke pour le bleu du ciel 


latent instability 


1023 latent instability 


عَدَم AA‏ کان 
instabilité latente‏ 
Lis‏ جاني lateral mixing‏ 1024 
mélange latéral‏ 
صاعقة رائدة leader stroke‏ 1025 
( أول طور للتفريغ الكهربائي المفاحئ المتفجر A‏ الغلاف الحريء 
ويطابق نشأة القناة المتأنية لهذا التفريغ AN‏ تمتد عادة من سحابة 
تجاه الأر Lë‏ 
foudre pionniére‏ 
lee depression NH‏ 1026 


dépression sous le vent 


1027 lee waves 


cul 
ondes sous le vent 


جانب leeward side Cul y‏ 1028 
( حانب جبل أو تل او منطقق تحميه معالم بارزة من الريح) 
côté sous le vent‏ 


1029 Lenard effect 
effet Lénard 


JA‏ لیناره 


1030 lenticularis (للسحب)‎ ee 


lenticularis( n.m.) 


1031 level of non- 
divergence 
lenticularis( n.m.) 


LÀ‏ اللاتشتت 
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lucimeter 


Unke turbidity factor 


SARL 


long wave 
radiation 


إشعاع jh‏ الموجة 
( إشعاع تفوق أطوال (Ua,‏ 


rayonnement de grandes longueurs 


d'onde 

longitudinal wind Sé رياح‎ 
vent longitudinal 

long-range جوي طويل‎ Ad 
forecast المد‎ 


prévision à longue échéance 


looming Dä 

emergence( n.f.) 

low pinih الخفاض,‎ 
(جوي)‎ 

dépression( n.f.) 

low cloud Lai محابةٌ‎ 

nuage bas 

low index (جوي)‎ Ads 

indice bas 

low-level cloud منخفضة‎ Maa 
المستوى‎ 

nuage de l'étage inférieur 

مقياس الإشراق lucimeter‏ 


lucimëtre( n.m.) 


1051 


1052 


1053 


1054 


1055 


1056 


1057 


1058 


1059 
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u ui عامل‎ 


1042 Linke turbidity 
factor 


facteur de trouble de Linke 


1043 liquid thermometer ze A سائلي‎ his 


الحرارة 


تنبؤ جوي محلي 


مقياس البرق امحلي 


مقطع السرعة 
اللوغاريتمي 


thermomëtre څ‎ 6 


1044 lithometeor 


lithométéore 


1045 local forecast 
prévision locale 
1046 local lightning 


counter; 
ceraunometer 


céraunométre( n.m.) 


1047 local precipitation 


précipitation locale 


1048 local wind 


vent local 


1049 logarithmic 
velocity profile 


profil logarithmique des vitesses 


d'y 


1050 long wave 


grande onde 


luminance 


1060 luminance DÉI 1064 lunar rainbow; Gel ç? ^» 


٧ i moonbow 
uminance( n.f.) arc-en-ciel lunaire 


1061 i ق ضر‎ Lu 
luminous flux دفق صني‎ 1065 lustrum Lau 
flux lumi 

I lustre( n.m.)‏ لات 
i ¿cay fin Ps:‏ 1062 
سقیاس الرنشاحة lysimeter; case‏ 1066 به RIT‏ و (in: dede‏ 
(ú iech lysimétrique‏ 
intensité lumineuse (dans une lysimetre‏ 
direction)‏ 
هالة lunar halo GR‏ 1063 
halo lunaire‏ 
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mamma(mam) qu wy 
(للسحب)‎ 

mamma( n.m.) 

map plotting توقيع خريطة‎ 

pointage de carte 

Margules's formula Br 

formule de Margules 

marine barometer [SET 
OT 

barométre marin; barométre de 

marine 

marine climate; هناخ بحري‎ 


maritime climate 
climat maritime 


1072 


1073 


1074 


1075 


1076 


macroclimate “< E مناخ‎ 
(مناخ عام)‎ 
macroclimat( n. m.) 
macrometeorology ` 3 d) علم الأرصاد‎ 
الكبري (العام)‎ 
macrométéorologie( n.f.) 
main | مر کڙ رئيسي‎ 
meteorological E Sr 
office Agave p 


centre météorologique principal 


main standard 
time 
heure standard principale 


وقت مِغياري رئيسي 


مُوجة رئيسة 6 major‏ 


onde majeure 
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1067 


1068 


1069 


1070 


1071 


maritime air medical dimatolog 


ER د‎ Tu: =: Z شک ري‎ Z= Tu هتت‎ 


1086 mean daily Hp Lo 
minimum n 
TE 
temperature لرارة الصغرى‎ 
LA 
température minimale quotidienne 
moyenne 
1087 mean daily gps 
temperature cay 


température moyenne quotidienne 


1088 mean day-to-day en a Ai 
variation; mean 
interdiurnal 
variability 
variation interdiurne 

1089 mean monthly Or) EL ga 
maximum د‎ t 
temperature ا مرارة العظمى‎ 

e‏ ية 


moyenne des températures 
maximales mensuelles 


1090 mean monthly 
minimum 
temperature 


Cr ng 
الصغرى‎ 8 t 
الشهرية‎ 


moyenne des temp ératures 
minimales mensuelles 


1091 mean value; ben قيمة‎ 
average value 
valeur moyenne 

1092 medical الطبي‎ € Wiele 
climatology 


climatologie m édicale 


1077 maritime air 


DIA 

air maritime 

1078 maritime علم الأرصاد الجوية‎ 
meteorology SA 

à y 

météorologie maritime 

1079 masked front AN, AC 
frond masqué 

1080 mass dée 
concentration (q) wn 


concentration de masse 


1081 maximum pressure جوي قُصري‎ bi» 
pression maximale 


1082 maximum 
temperature 


température maximale 


درجة حَرارة عظمى 


1083 maximum 


فد اروا 
thermometer‏ 


العظمى 


thermomëtre à maximum 


1084 mean annual 


daw ga‏ المدى 
range of‏ 
الحراري السنوي temperature‏ 
amplitude annuelle moyenne de la‏ 
température‏ 


1085 mean daily ij hugs 


maximum SES 
temperature الحرارة العظمى‎ 

oral 
température maximale quotidienne 
moyenne 
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OUEN 


mesometeorology 


baai vis 
الجوي الزئبقي‎ 


1102 mercury barometer 


barométre à mercure 


1103 mercury درجة الحرارة‎ pr 
thermometer 53 
الزئيقي‎ 


thermomètre à mercure 


1104 meridional cell 2 


cellule méridienne 
1105 meridional 


circulation 
circulation méridienne 


سيران طوالي 


1106 meridional 
exchange 


échange méridien 


تبادل طولي 


1107 meridional index BER 
indice méridien 


1108 meriod means مُعَدَلاتَ الققرات‎ 
(averages) 


moyennes des périodes 


مناخ وسيط mesoclimate‏ 1109 
mésoclimat( n.m.)‏ 
علم المناخ الوسيطي mesoclimatology‏ 1110 
mésoclimatologie ( n.f.)‏ 
هلم الأرصاد الجوية mesometeorology‏ 1111 
لوسیطي 


mésométéorology (n.f) 


- 73 - 


nmedical meteorology 

1093 medical علم الأرصاد الجوية‎ 
meteorology الطبي‎ 
météorologie m 6 

1094 mediocris JA «Qué 
mediocris( n.m.) 

1095 mediterranean sad Ah A 
front : v, ۷ه‎ 

المتوسط 

front méditerranéen 

مناخ البحر المتوسط mediterranean‏ 1096 


type of climate 
climat du type méditerranéen 


1097 medium cloud cv ER 


nuage des niveaux moyens 
1098 medium-range dh ga جوي‎ Ac 
forecast ae 
الأمد‎ 


prévision à moyenne échéance 


1099 megathermal 
dimate 


dimat mégathermique 


t‏ يري الخرارة 


1100 melting level الانصهار‎ eg. A 
SA المستوى الذي تذوب عنده في الفلكاء الجوية البلورات‎ ( 
والندف الثلجية في طريق هبوطها إلى سطح الأرض)‎ 

niveau عل‎ fusion 


1101 melting point الانصهار‎ iai 


point de fusion 


mesopause 


meteorological mes 
BR r د ی ا د رک قو هل یک مهه ا جو‎ MEER تمس‎ 


meteorological وتيات الأرصاد‎ 
acoustics u 
acoustique météorologique 
meteorological سوارة الأرصاد‎ 
authority هيئة‎ di j= 
صاد الجوية‎ i 


administration m étéorologique 


meteorological 
center 


centre météorologique 


سعركز الأرصاد Ski‏ 


meteorological 
code 


code météorologique 


شفرة — 


meteorological qx Lo) ya 
element 


élément météorologique 


meteorological 
information 


renseignements m étéorologiques 


-a Ae 
A Lo) معلومات‎ 


meteorological 
institute 


institut météorologique 


bi الأرصاد‎ go 


meteorological 
instrument 


instrument m étéorologique 


EF Zeile 


meteorological 
message 
message météorologique 


A Lo) رسيلة‎ 


1112 mesopause 


1 حافقالي ميزويوز 
زال...) 
( بين طبقَي الميزو سفير Lei ze ll‏ 
mésopause( n.f)‏ 
1122 
ذروة وسيطة mesopeak‏ 1113 
mésocime( n.f.)‏ 
غلاف mesosphere cass y‏ 1114 
3 هيزوسفير (ال...) 
ax)‏ في الغلاف echt‏ 
mésosphëre( n.f.)‏ 
1124 ; 
مناخ وسطي الحرارة mesothermal‏ 115 
خ وسطي ار climate‏ 
climat mésothermique‏ 
1125 
مقياس فلزي metallic barometer‏ 1116 
للضغط 9 «S‏ 
1126 هقياس الضغط 
ا موي الفلزي | 
baromëtre métallique‏ 
7 .. 
ijy‏ نيزك meteor‏ 1117 
météore( n.m.)‏ 
1128 غبار نوئي meteoric dust‏ 1118 
poussière météorique‏ 
meteorogram‏ 1119 
ور ميان رصد جوي rog‏ 
météorogramme( n.m.)‏ 
مخطاط رصد جوي meteorograph‏ 1120 
météorographe( n.m.)‏ 
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meteorology 


meteorological الأرصاد‎ Bas 
service n 

Gei 
service météorologique 
meteorological حطة الأرصاد الجوية‎ 
station 


station météorologique 


meteorological Gp الأرصاد‎ 58) 
symbols 

symboles météorologiques 
meteorological بت الأرصاد الجوية‎ 
transmission 


transmission m étéorologique 


meteorological رسيلة تبيه‎ 
warning message 
message d'avertissement 


meteorological 
watch office 


iis مرکڑ‎ 
ZA الأحوال‎ 
centre de veille météorologique 


meteorological الأرصاد‎ oe 
yearbook Ei 
annales météorologiques 
meteorologist أرصادي‎ 
(الراصد الجوي)‎ 


météorologiste ; météorologue(n.) 


علم الأرصاد الجوية meteorology‏ 


1139 


1140 


1141 


1142 


1143 


1144 


1145 


1146 


1147 


` météorologie( n.f.) 
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meteorological network 


meteorological 
network 


réseau météorologique 


meteorological 
noise 
bruit météorologique 


meteorological مراقبة‎ dë رصدة‎ 
observation 8 
جويه‎ 
observation météorologique 
meteorological EF Le 
observatory 
observatoire météorologique 
meteorological d Leet? 
observer 
observateur météorologique 
meteorological ZZ do) ibn 
observing station "e 
ce) 


station météorologique d'observation 


Ste t LES 
si 


meteorological 
office 


office météorologique 


meteorological 
optical range 
(MOR) 

portée optique météorologique 
(P.O.M.) 


"m eram sú 


meteorological 
report 
rapport météorologique 


تقرير الرصد الجوي 


1130 


1131 


1132 


1133 


1134 


1135 


1136 


1137 


1138 


mobile sf* 
en me AE NEN ME a ب ع‎ === 


microvariations of للمتغط‎ i> Gr 


pressure 


microvariations de pression 


درجة š y‏ صغرى 


, 
مقیاس الحرارة 


الصغرى 
سراب 


شابورة 


ds‏ الاخجلاط 


ETES) 


millibar 


millibar( n.m.) 


minimum 
temperature 


température minimale 


minimum 
thermometer 


thermomètre à minimum 


mirage 

mirage( n.m.) 

mist 

brume( n.f) 

mixed cloud 

nuage mixte 

mixing fog 
brouillard de mélange 
mixing length 
longueur de mélange 
mixing ratio (r) 
rapport de mélange 


mobile ship 


navire faisant route 


1158 


1159 


1160 


1161 


1162 


1163 


1164 


1165 


1166 


1167 


meteorotropic diseases 


1148 meteorotropic 


ve d أمراض‎ 
diseases i 


¿ka 


maladies météorotropiques 


1149 microbarogram Bal Ls ميان‎ 
e» 


microbarogramme ) n.m.) 


1150 microbarograph; "äs bisu 
open scale DN 5 
barograph 31 للضغط‎ 
microbarographe( n.m.) 

1151 microbarovariogra "äs Pus. 

h هزو‎ 
I et Ma 


microbarovariographe ( n.m.) 


1152 microclimate دفي (تفصيلي)‎ a 
microclimat( n.m.) 

علم المناخ الدّقي microclimatology‏ 1153 

(التفصيلي) 


microclimatologie ( n.f.) 
1154 micrometeorology 


علم الأرصاد الجوية 

الدقي (التفصيلي) 
micrométéorologie( n.f.)‏ 

1155 micropluviometer 747 


micropluviom ëtre( n.m.) 


1156 microthermal 
climate 


climat microthermique 
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monsoon season 


mole fraction of jtd لي‎ ne 
saturation water zd 7 
vapour of moist بالنسبةٍ‎ <i eti 
air with respect to إلى الجليد‎ 
ice (Nvi) 1 


titre molaire de la vapeur d'eau 
saturante (Nvi) par rapport à la glace 


mole fraction of RTR 
saturation water M ۷ 

vapour of moist الماء المشبع بالتسبةٍ‎ 
air with respect to إلى الماء‎ 


water (Nvw) 


titre molaire de la vapeur d'eau 
saturante (Nvw) par rapport à l'eau 


mole fraction of 
the water vapour 
(Nv) 

titre molaire de la vapeur d'eau) (Nv) 


pd An Ae‏ الماء 


monsoon Las ps 


mousson( n.f.) 


monsoon climate مناخ موي‎ 

climat des 5 

monsoon fog v عباب‎ 

brouillard de mousson 

monsoon low جوي‎ piia 
مو مي‎ 

dépression de mousson 

monsoon season Lan di فصل‎ 


saison de la mousson 


1177 


1178 


1179 


1180 


1181 


1182 


1183 


1184 
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mobile ship station 


mobile ship station 


station sur navire faisant route 


- ss 


مَحَطة do)‏ جوية 
AUS‏ 


mobile weather 
station 


station météorologique mobile 


mock moons أقمار زائفة‎ 
fausses lunes 

mock suns شموس زائفة‎ 
faux soleils 

moderate breeze (Jum) AN sel 
jolie brise 

moist air e, dé 
air 6 

moist tongue eb, سان هواء‎ 
langue d'air 6 

moisture الرطوبة‎ ce gë 
content (q) 

contenu en vapeur d'eau 

moisture profile مقطع الرطوبة‎ 


( منحن ثل تغير رطوبة التربة بالنسبة إلى العمق) 
profil 6‏ 


1168 


1169 


1170 


1171 


1172 


1173 


1174 


1175 


1176 


mountain LL ei 
observation 
observation de montagne 


mountain station ls do 


station de montagne 


mud rain Je 
pluie de boue 

تروبوبوز (ال...) multiple‏ 
المتعدد tropopause‏ 


tropopause multiple 


mutatus حائلي‎ 


mutatus( n.m.) 


1195 


1196 


1197 


1198 


monthly maximum temperature 


1185 monthly maximum ehs SA 4755 
temperature "T 
شهرية‎ 
température maximale mensuelle 
1186 monthly minimum صغری‎ š 2⁄5 
temperature P" 
شهرية‎ 
température minimale mensuelle 
1187 monthly record جذول شهري‎ 
tableau mensuel 
1188 moon millar "MEO 
vr? 
colonne lumineuse 
1189 moonbow; lunar à e$ قوس‎ 
rainbow Í 
arc-en-ciel lunaire 
1190 mother-cloud محابة أم‎ 
nuage-origine 
1191 mountain INTR 
barometer "XT. 
Qu v» 
baromètre de montagne 
1192 mountain breese JM el 
brise de montagne 
1193 mountain climate ER 
climat de montagne 
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natural synoptic 


إقليم إحداقي طبيعي 
region‏ 


région synoptique naturelle 


natural synoptic — 4 b hii 
season Š 


saison synoptique naturelle 


nautical twilight qo» oi 
crépuscule nautique 


navigable 


نصف دائرة صالح 
semicircle zr‏ 


id 


demi-cercle maniable 


near gale رياح رادة‎ 


grand frais 


nebule 


nébule( n.f.) 


سدع 


1204 


1205 


1206 


1207 


1208 


1209 


دد e‏ و 


nacreous clouds Lo Lou 

nuages nacrés 

narrow beam مقياس راديّوي‎ 

radiogoniometer M 8 
يق القطاع‎ vil 


radiogoniom ëtre à secteur étroit 


national standard مقیاس الضَّغْطِ‎ 
barometer e 
الجوي المغياري‎ 
لوطو‎ 
baromëtre étalon national 
natural tab sw bus 
radioactivity i 


radioactivité naturelle 


natural synoptic 
period 
période synoptique naturelle 


: "ihe: 
Lab إحداقيّة‎ 573 
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1199 


1200 


1201 


1202 


1203 


normal barometef ` 
neutral point Jw ad 
point neutre 
neutral stability Joué 9 
équilibre indifférent 
neutropause حَدُ‎ Jui خد‎ 
ju 

neutropause( n.f.) 
neutrosphere et غلاف‎ 
neutrosphëre( n.f.) 
nightglow وهج (ال...) الليلي‎ 
lueur nocturne 
nimbostratus Be P: 

(للسحب) 
nimbrostratus (Ns)( n.m.)‏ 
noctilucent clouds ZZ AU) Le‏ 
nuages nocturnes lumineux‏ 
nocturnal cooling PAU Sand‏ 
refroidissement nocturne‏ 
noise filtering slopa LES‏ 
filtrage du bruit‏ 
مقیاس الط normal barometer‏ 


baromètre normal 


qu 


1220 


1221 


1222 


1223 


1224 


1225 


1226 


1227 


1228 


nebulosus(neb) 


1210 nebulosus(neb) 


e" 
nebulosus( n.m.) 

1211 nephelometer š KN مقیاسً‎ 
néphélémëtre( n.m.) 

1212 nephoscope Anh ضار‎ 
néphoscope( n.m.) 

1213 net pyranometer due Pt 

vo pue 


pyranométre pour le rayonnement 
solaire résultant 


1214 net pyrgeometer die (plis 
= الإشعاع الأر‎ 
pyranomëtre pour le rayonnement 
terrestre résultant 


1215 net pyrradiometer due lis 
GS) الإشعاع‎ 
pyrradiomètre pour le rayonnement 
total résultant 
1216 net radiation AEN الإشعاع‎ Ae 


rayonnement total résultant 
1217 net solar radiation صالي الاشعاع‎ 
- 5 ال‎ 


rayonnement solaire r ésultant 


1218 net terrestrial صافي الإشعاع‎ 

radiation a 
الارضي‎ 

rayonnement terrestre résultant 
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normals 


1229 normals od 1232 nuclei counter cv ae 

normales( n.f.pl.) compteur de noyaux 
1230 north atlantic high (ال...)‎ e. d 1233 nucleus Er) نواة‎ 

gs sx noyau (atmosphérique) 
9e 1234 numerical 
nu Le 
anticyclone atlantique nord forecast; عددي‎ a 
, 

numerical weather (كمي)‎ 

1231 nucleation DÉI prediction (NWP) 


nucléation( n.f.) prévision numérique 
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. 


Lo) der‏ جوية 
N‏ 


occluded 
depression 


dépression occluse 


occluded front 


front occlus 


occlusion 


occlusion( n.f.) 


ocean weather 
station 


station météorologique oc éanique 


لمني (ثمن الدائرة) 


(زاوية مقدارها (to‏ 


oceanicity; 
oceanity 
océanicité( n.f.) 


octant 


octant( n.f.) 


1235 O system tj نظام‎ 1241 
systëme O 

1236 objective analysis ue» dux 1242 
analyse objective 

1243 تنبؤ جوي موضوعي objective forecast‏ 1237 


prévision objective 


ووس 


1238 oblique visibility ; مائلة‎ 35 1244 


slant visibility 
visibilité oblique 


1239 observation (with رطدة‎ Aen 


x of ti 
prefix of time) 1245 
رمع الإشارة إلى الوقت)‎ 
observation (avec indication d'heure) 
1240 observational Xe scs ` 6 


network 
réseau d'observation 
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ozone spectrophotometer 


orographic 
depression 
dépression orographique 


ا w‏ - 
منخفض تضاريسي 


orographic 
precipitation 
précipitation orographique 


uud Mos 


osmometer FE مقياس‎ 
(النفاذية)‎ 
osmomètre( n.m.) 
outbreak 
(invasion ) of air 
invasion d'air 


cum‏ اهواء 


overcast sky ملبّدة‎ der 


ciel couvert 
overlapping 


averages 
moyennes chevauchantes 


ON‏ مُتراكبة 


ozone layer الأوزون‎ db 


couche d'ozone 


ozone sonde مسبار الأوزون‎ 


sonde pour l'ozone 


ozone مقياس الضُوء‎ 
spectrophotometer T AM 

"T 
spectrophotomètre d'ozone 
atmosphérique 


1256 


1257 


1258 


1259 


1260 


1261 


1262 


1263 


1264 


okta 
1247 okta الدائرة)‎ À) ui 
Cto (زاویة مقدارها‎ 

octa 

1248 opacus(op) e» 
opacus( n.m.) 

1249 opalescence js 
opalescence( n.f.) 

1250 optical air mass 2 jai sÀ AS 
masse optique de l'air 

1251 optical density of — Ae JS a; A 
a cloud I 
densité optique d'un nuage 

1252 optical depth; سك بصري‎ 
optical thichness 
épaisseur optique 

1253 ordinary مَحَطَة أرصاد جوية‎ 
agricultural iA rese 
meteorological زراعية عادية‎ 
station 
station ordinaire de m étéorologie 
agricole 

1254 ordinary عاديّة‎ Ae aam 
climatological 7 
station 
station climatologique ordinaire 

1255 orographic cloud XL jua Me 


nuage orographique 


EE EE‏ کک بج 


غلاف الأوزون ozonosphere‏ 1265 


À NL A 
Ç NN, 


Gy AS. 
CN 


ZA 
SS 


VAN 


© 


B 
NS 
y 


7 
A 


n 


1271 parantiselena Ae, ke juif 
parantisélëne 
1272 paraselene مُتقاربة‎ Lib juil 


parasélëne 


دائرة الأقمار لست paraselenic cirde‏ 1273 


cerde parasélénique 
1274 parcel method jh طريقة‎ 
méthode de la particule 
1275 parhelia QE شموس‎ 
parhélies 
1276 parhelic circle دائرة الشمُوس‎ 
gi 


cerde parhélique 


7 


"Po 3 وهه‎ KA 
NENE 


ASA 
ANA 


1266 p system (P) نظام‎ 
système p 
1267 paleodimate EN 
(مناخ قدم)‎ 
paléoclimat( n.m.) 
1268 paleoclimatology علم المناخ القدمي‎ 
وع ا‎ 
paléoclimatologie ( n.f.) 
1269 pannus Pr 
pannus( n.m.) 
1270 paranthelion Ab شُمُوس‎ 
مُتباعدة‎ 


paranthélie 


partial potential temperature persistence forecast 


—— 


1277 partial potential dÉi درج‎ — 1287 periglacial climate مناخ ها حول اليد‎ 


temperature د‎ 
ay (شبه حليدي)‎ 
température potentielle partielle dimat périglaciaire 
1278 partial pressure y Ms 1288 period of validity iX v 
pression partielle période de validité 
1279 past weather سابق‎ 13k 1289 perlucidus(pe) EP برصي»‎ 
temps passé perlucidus( n.m.) 
1280 pastagram eL مِبيَانْ‎ 1290 permafrost دائم‎ dr 
pastagramme( n.m.) gel permanent 
1281 pearl lightning RFF) Si 1291 permanent جوي دائم‎ d 
éclair en chapelet anticycione 
anticyclone permanent 
1282 nnant av n 
pe SÉ 1292 permanent NT 
fanion( n.m.) depression 
dépression permanente 
1283 pentad (خسية)‎ el ; 
peritade 1293 permeability تفوذيّة (نفاذية)‎ 
perméabilité( n.f.) 
1284 percentage of DIEN 
possible sunshine en مس‎ i 1294 perpetual frost e Ah ماخ‎ 
الشمس‎ climate 
fraction d'insolation possible dimat de gel perpétuel 
1285 percolation Js 1295 persistence forecast de تنبؤ جوي‎ 
percolation(n.f.) | الاستمرار‎ 
1286 perigee P حوي مستمر)‎ il 
e prévision basée sur la persistance 
périgée(n.m.) 
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planetary boundary layer 


pilot balloon رائد (مرشد)‎ Ó gu 


ballon-pilote( n.m.) 


pilot balloon clide - 


8 » 
حاب‎ š h 
rule 


3 رائد (مرشد) 
rëgle à calcul pour ballon -pilote‏ 


pilot balloon 


dei ks;‏ ببالون 
و station‏ 


رائد 


station d'observation par ballon -pilote 


pilot baloon رائد‎ o Ju Bei 
observation 

(مرشد) 
observation par ballon -pilote‏ 
bu‏ التُجريد pilot baloon‏ 
plotting board Aum n‏ 

(سَبر gt‏ 0 رائد ) 

(مرشد) 
graphique de dépouillement‏ 
(sondage par ballon-pilote)‏ 
Pitot tube fao‏ 
tube de Pitot‏ 
مؤشر موضع plan position Mal‏ 
indicator (P.P.I.) E‏ 
indicateur de position sur plan‏ 
"n A‏ کو planetary ut‏ 
atmosphere 2‏ 
atmosphëre planétaire‏ 
planetary zç * ie i‏ 
boundary layer °‏ 


couche limite planétaire 


1306 


1307 


1308 


1309 


1310 


1311 


1312 


1313 


1314 


persistence tendency 


1296 persistence (ds) ميل‎ 
tendency x 
الاستمرارية‎ 


tendance à la persistance du temps 


perturbation الاضطرابات‎ ii b 
method SS 


méthode des perturbations 


phenogram OÙ pit مبان‎ 
الْمناخيّة‎ 
phénogramme( n.m.) 
phenologie Ae cub 
phénologie( n.f.) 
photometeor ضّونّة‎ y 
photométéore( n.m.) 
photometer مقیاس الضّوء‎ 
photomëtre( n.m.) 
physical علم الأرصاد الجويّة‎ 
meteorology 
الطبيعي‎ 
météorologie physique 
phytoclimate مناخ باي‎ 
phytoclimat( n.m.) 
phytoclimatology gud علم ا مناخ‎ 
phytoclimatologie ( n.f.) 
pileus(pil) yi 
pileus( n.m.) 
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1297 


1298 


1299 


0 


1 


2 


3 


130 


130 


130 


130 


1304 


LD 


130 


planetary dirculation 


polluted air 
1315 planetary LEE bun 1326 polar easterlies Li co 
dirculation - bi unn 
ES SA (الدورة‎ ven est polaires 
circulation planétaire 1327 polar front Zr 
1316 planetary wave Pu. i » front polaire 
onde planétaire 1328 polarfronttheory zhin su DM 
1317 plotting symbols التوقيع‎ Aë théorie du front polaire 
symboles de pointage 1329 polar invasion ii هواء‎ cen 
1318 pluviograph Ar bé invasion d'air polaire 
pluviographe( n.m.) 1330 polar outbreak A لياح‎ 
—— (invasion) | 
geren حاصل الطر‎ invasion polaire 
quotient pluviom étrique 1331 polar vortex acá i, 3 1 
1320 pluviometry ¿f Jr iy» 
pluviométrie( n.f.) hi 
tourbillon circumpolaire 
1321 pluvioscope ji Me 
pluvioscope( n.m.) 1332 polarimeter قياس الاستقطاب‎ 
polarimëtre( n.m.) 
1322 pluviothermic ratio S z مر‎ iL 
pluviothermique 1333 polariscope DRE jan 
polariscope( n.m.) 
1323 point of ocdusion Aay! iai 
1334 a UÍ 
point d'ocdusion pollen analysis DIR 
النبات)‎ 
1324 polar air ii dé analyse de pollen 
air polaire 
1335 polluted air CM 
1325 polar dimate es air pollué 
dimat polaire 


precipitation régime 


1345 potential 
temperature 
température potentielle 


درجة خرارة Suë‏ 


1346 potential vorticity 3 pS 3 "Y 


tourbillon potentiel 


1347 prebaratic chart; 
surface forecast 
chart 


carte de surface prévue 


خريطة التبؤ الجوي 
السطحي 
ماء precipitable water  طقاسُتل bú‏ 1348 
eau précipitable‏ 
precipitation Lits‏ 1349 
précipitation( n.f.)‏ 
precipitation cell‏ 1350 
cellule de précipitation‏ 
precipitation‏ 1351 


current 
courant de précipitation 


1352 precipitation day تساقط‎ sy 


jour de précipitation 
1353 precipitation الشاقٌط‎ 312 
intensity 
intensité de la précipitation 
1354 precipitation 


régime 
régime des précipitations 


EI نظام‎ 
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polytropic atmosphere 


1336 polytropic جَوَي مُتَعَدَدُ‎ SS 


atmosphere "OT 
oon 
atmosphére polytrope 
1337 pool of cold air بركة هواء بارد‎ 
lac d'air froid 
1338 port eh KN ضابط‎ 
meteorological 


liaison officer PII 
agent de liaison météorologique des 
ports 


1339 post-frontal fog di AN ضباب ما‎ 
brouillard postfrontal | 


1340 RE eg to BE كمون‎ 
pressure السكوكمائي‎ Mo 
potentiel dû à ها‎ 606 
hydrostatique 


1341 potential 
evaporation 
évapoéation potentielle 


1342 potential A3 کوب‎ iji 
evapotranspiration "qm 
ونځ کموټان‎ 


évapotranspiration potentielle 


1343 potential gradient الکمون‎ pos 
(التدرج الكامن)‎ 

gradient de potentiel 
1344 potential عدم اسُتقرار كمون‎ 
instability pes is 


instabilité potentielle 


pressure tube anemometer 


pressure gradient الضغط‎ pt 


gradient de pression 


pressure pattern الضّغط ا موي‎ hè 


configuration de pression 


pressure pattern 


: طيران النمط 
flying‏ 


الضغط 
( تنطيط لرحلة حوية على الوحه الذي يمكن الاستفادة به إلى 
أقصى حد ممكن من الرياح المقابلة لتوزيع ضغطي معين في 
الفلكاء Qh‏ 

vol barique 


pressure plate 
anemometer 


anémomeëtre à plaque 


ge رياح‎ uh 


pressure surge 


saute de pression 


pressure system 


système de pression 


pressure tendency الصخط‎ (J) ول‎ 
الجوي‎ 
tendance de la pression 
pressure tube NA 
anemometer e 
dial بألبوب‎ 


anémomètre à tube de pression 


1364 


1365 


1366 


1367 


1368 


1369 


1370 


precipitation station; rainfall station 


1355 precipitation مَطرية‎ do io 
station; rainfall i 
station 


station d'observation pluviom étrique 


1356 precursor inb 


précurseur( n.m.) 


1357 pre-frontal fog Ach ضباب ما قبل‎ 
brouillard préfontal 
1358 present weather "n 


temps présent 


1359 pressure altimeter As قياس ارتا ع‎ 


( مقياس لا سائلي للضغط ا حوي» مكيف لتحديد اختلافات 


الارتفاع) 
altimètre anéroïde‏ 
E?‏ الرياح pressure‏ 1360 
anemometer ١‏ 
ال ۷ $ f e‏ 
anémomètre à pression‏ 
pressure anomaly IER‏ 1361 
anomalie de pression‏ 
نظام pressure co- UI‏ 1362 
ordinate system 1‏ 
a sy: 1 AC 1‏ 


système de coordonnées à pression 1371 
1363 pressure force رَه الط‎ 
force de pression 
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pseudo-adiabatic chart 
رئيسة‎ ip j is 
station 
station terrestre principale 


1382 principal synoptic ij) 45141 Ate? 


observation 
observation synotique principale 


1383 prognosis Ju جوي‎ = 
الطقس‎ 
pronostic du temps 
1384 prognostic chart;  يوجلا‎ Ach خريطة‎ 
forecast chart Y 
(التوقع)‎ 
carte prévue 
1385 prognostic جوي‎ Ai خريطة‎ 
contour chart; Dë cai 
prontour chart لمتساویات الارتفاع‎ 


carte d'isohypses prévue 


M‏ الرياح الموسمية 
monsoon‏ 


progression de la mousson 


كظمية كاذبة (شبه 
_adiabati‏ 
pseudo-adiabatic "m‏ 
pseudo-adiabatique( n.f.)‏ 


خريطة الكظمية 
الكاذبة, خريطة شبه 
كظمة 


chart 


carte pseudo-adiabatique 


1381 principal land 


1386 progression of the 


1387 pseudo-adiabat; 


1388 pseudo-adiabatic 


pressure waves 
1372 pressure waves الضّغط‎ cote p 
ee ا‎ 
ondes de pression 
1373 prevailing wind رياح سائدة‎ 
vent dominant 
1374 primary circulation gd S= 
(الدورة الأولية)‎ 
circulation primaire 
1375 primary depression جوي‎ DAR 
رئيسي‎ 
dépression principale 
1376 primary rainbow 5L E 
arc-en-ciel principal 
1377 primitive equations مُعادلات أولية‎ 
équations primitives 
1378 principal front رئيسة‎ M 
front principal 
1379 principal LS ks 
agricultural Be D 
meteorological زراعية‎ Me ل(رصاد‎ 
station 1 
station principale de météorologie 
agricole 
1380 principal رئيسة‎ LU ih 
climatological 
station 


staion climatologique principale 


pseudo-adiabatic diagram pyrhéliometef 
— ا يس تع‎ 
1389 pseudo-adiabatic الكظمية‎ aw 1397 pure air up 
diagram S 
الکاذبق بيا شبه‎ air pur 
الكظيمة‎ y 
1398 le light SI JE 
diagramme pseudo -adiabatique pupe ug ضوء ارجواني‎ 
lumiëre pourpre 
1390 pseudo-adiabatic الكظمية‎ 5,9 c . 
1399 T 
process الكاذبة عملية شبه‎ pyranogram الإشعاع‎ òt 
-— 
کظمة‎ v 
processus pseudo -adiabatique pyranogramme( n.m.) 
1391 pseudo-front aude 7 BVYrabograph os باط‎ 
e LA 1 
. جبهة‎ F 
pseudo-front( n.m.) pyranographe( n.m.) 
1392 psychrograph qiie, "O pyranometer pen مقياس‎ 
t كم مس‎ à 
(للرطوبة)‎ f v 
psychrograph( n.m.) pyranométre( n.m.) 
1393 psychrometer مصراد (للرطوبة)‎ 1402 pyrgeometer مقياس الإشعاع‎ 
psychromëtre( n.m) الأرضي‎ 
pyrgéomètre( n.m.) 
1394 psychrometric a Ze iv 
constant ; ; 1403 pyrheliogram المباشير‎ eh En 
constante psychrom étrique : 
did M pyrhéliogramme( n.m.) 
1395 chrometric SA ud 1 1 
tables ee 1404 pyrheliograph ëtt AN iso 
دي‎ Hm 
5 i S pyrhéliographe( n.m.) 
tables psychrométriques 
1405 pyrhéliometer St LI قياس‎ 
1396 pumping (of (يقياس الفط‎ Ai Se EES 
barometer) ee pyrhéliomètre( n.m.) 
الجوي)‎ 
pompage (de baromëtre) 
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pyrheliometric scale 

1406 pyrheliometric ex قياس‎ SEN 1407 pyrradiometer الإشعاع‎ (pis 
scale BS 17 
échelle pyrh éliomëtrique pyrradiomëtre( n.m.) š 
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د 2 


7 
se, faes 
مستقرة‎ d 


مناخ الزمن الرابع 
(الحقبة الرابعة) 


1411 quasi-stationary 
front 
front quasi stationnaire 


1412 quaternary climate 


climat quaternaire 
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1408 quantity of 


LS‏ الإضاءة 
illumination‏ 
quantité d'éclairement‏ 
quantity of radiant ah E‏ 1409 


energy; quantity 7 
of radiation الإشعاعية‎ 


quantité d'énergie rayonnante 


1410 quasi-geostrophic 
approximation 


approximation quasi g éostrophique 


تقريب Ce‏ دورضي 


radar storm 
detection 


بالرٌدار 


détection météorologique par radar 


radarsonde مار رداري‎ 
radarsonde( n.f.) 
radiance - radiant إشعاعيّة‎ 


intensity per unit 
area (at a point of 
a surface, in a 
given direction ) 


(eh نقطة سُطْح في‎ g) 


luminance énergétique (en un point 
d'une surface, dans une direction) 


radiant emittance إشعاعي‎ Det 
(from a point of a 
surface) 

إل قطة من (cio‏ 


émittance énergétique (en un point 
d'une surface) 


1418 


1419 


1420 


1421 
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radar ردار‎ 

radar( n.m.) 

علم المناخ المر radar climatology „ssu‏ 
(الراداري) 


radarclimatologie (n.f.) 


radar 
meteorological 
observation 


observation m étéorologique par radar 


رصدة Au‏ ردارية 


radar meteorology  ةيرجلا علم الأرصاد‎ 
المرصادي (الراداري)‎ 
Gin e FEED 


radar météorologie 


radar sounding $00) e 


radarsondage( n.m.) 


1413 


1414 


1415 


1416 


1417 


radiogoniograph 
radiation point الإشعاع‎ éi 
point de 6 
radiative transfer إشعاعي‎ JE 
transfert radiatif 
radiatus(ra) e 
radiatus( n.m.) 
radio duct 7 go) eT Mi 


radioduc; conduit radioélectrique 


radio sounding "nO 
radiosondage 

radioactive fallout AA سواقط‎ 
retombées radioactives 


radio-atmometer ` evi AZ يقاس‎ 


radioatmométre( n.m.) 


radioelectric St الأرصاد‎ ele 
meteorology "NE 
ETE Y 
الأرصاد الجوية‎ ele 
الکهرباتي الراديوي‎ 
météorologie radioélectrique 
radiogoniograph - 7# 


radiogoniographe( n.m.) 


1433 


1434 


1435 


1436 


1437 


1438 


1439 


1440 


radiant energy 


1422 radiant energy Le bi طاقة‎ 
énergie rayonnante 
1423 radiant flux ue KÉ 
flux énergétique 
1424 radiant intensity (of ico deet DA 
a source in a giver VE 
direction) Kg 
ما)‎ déi في‎ ech 
intensité énergétique (d'une source 5 
une direction donnée) 
1425 radiation tw 
radiation( n.f.); rayonnement(n.m.) 
1426 radiation balance الاشعاع‎ erar 
bilan du rayonnement; bilan radiatif 
1427 radiation balance ty Ae: قياس‎ 
meter 
bilanmëtre pour le rayonnement 
1428 radiation chart £e» خريطة‎ 
carte de rayonnement 
1429 radiation climate په الإشعاع‎ 
dimat de rayonnement 
1430 radiation fog dos ue 
brouillard de rayonnement 
1431 radiation inversion القلاب إشعاعي‎ 
inversion de rayonnement 
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rainy season 


rain EY 

pluie( n.f.) 

rain drop Je Vl 

goutte de pluie 

ظل الطر rain shadow‏ 
( حبهة مدابرة لاتحاه الرياح الحملة بالمطر) 

ombre de la pluie 

rain shower TEE 

averse de 6 

rain stage المُطار‎ des 

stade pluie 

rainbow v 

arc-en-ciel 

rainfall amount كمية المطر‎ 

quantité de pluie 

rainfall station المطر‎ Aen sus 


station d'observation pluviom étrique 


raingauge ji مقياس‎ 
pluviomètre( n.m.) 
raingauge shield ` Ah بقياس‎ Leck 


écran 062 6 
rainy season e c 
hivernage; saison des pluies 


1451 


1452 


1453 


1454 


1455 


1456 


1457 


1458 


1459 


1460 


1461 
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rediogoniometer; radiodirection finder 


4 . LI 
radiogoniometer ; مقياس راديوي‎ 
radiodirection I P 
finder GI 
radiogoniométre( n.m.) 
radiometeorology ù, علم الأرصاد‎ 

الراديوي 
radiométéorologie( n.f.)‏ 
radiometer pw ue‏ 


radiométre( n.m.) 


مسبار رادټوي radiosonde‏ 

radiosonde( n.f.) 

radiosonde d, 

observation a. us 
الراديوي‎ 


observation عل‎ 6 


radiosonde station رادو‎ Z ibs 
station de radiosondage 


radiotheodolite i ol iy 
radiothéodolite( n.m.) 

مو و 5 š‏ 
Xo,‏ رادټوي للرياح | radiowind‏ 


radiovent( n.m.) 


radiowind 
observation 
observation de radiovent 


Ae?‏ الرّياح راديّويا 


radiowind station (ç) Xe 


cui 


station de radiovent 


1441 


1442 


1443 


1444 


1445 


1446 


1447 


1448 


1449 


1450 


reference climatological states 
recording قياس الضُغطٍ‎ 
barometer BEE š 
Jo الجوي‎ 
baromëtre enregistreur 
recording J— We 
Instrument 
instrument enregistreur 
recording Eh hii مقياس‎ 
raingauge 
pluviométre enregistreur 
recording ARA dyp 
theodolite 
théodolite enregistreur 
recurvature Qe 
(tél $264) 
recourbement( n.m.) 
reduction of Ja al! تخفيض‎ 
pressure to a 
standard level الجوي إلى مستوى‎ 
"Hn 
réduction de la pression à un niveau 
standard 
reduction of تخفيض دَرَجَة‎ 
temperature to Ew 
mean sea-level الحرّارة إلى معسوى‎ 
Jw سطح‎ 


réduction de la température au 
niveau moyen de la mer 


reference 
climatological 
station 


station climatologique de r éférence 


is 
` 
` 


Le eg 


1470 


1471 


1472 


1473 


1474 


1475 


1476 


1477 


random forecast 


1462 random forecast 


Ac‏ جوي عشوائي 
( توقع حوي عشوائي) 
prévision au hasard‏ 
SCH‏ مدى الارتفا range-height‏ 1463 
indicator (RHI) s‏ 
indicateur d'altitude‏ 
e‏ رلكين لِدَرَجَة Rankine‏ 1464 
temperature scale‏ 
الحرارة 


échelle de température Rankine 


1465 rawinsonde رط راديوي‎ Lm 


co 
sonde radiovent 
1466 rawinsonde de, 
observation dée Sie 
CU الراديوي و‎ 
راديوياً‎ 
observation de radiosondage - 
radiovent 
1467 rawinsonde station PART 
CU v aor 
V est) 


station de radiosondage -radiovent 


1468 Rayleigh number 


53 ربُلي 

nombre de Rayleigh 
1469 recording مقياس الرياح‎ 
anemometer | d 


anémométre enregistreur 
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relative humidity of moist air with respect to ice (Ui, 


region (source) of ecol J إقليم‎ 
thunderstorm P 
activity الرغدية» مصدر‎ 
(نشاط) العواصف‎ 
الرعدية‎ 
foyer d'orages 
regional broadcast إذاعة إقليمية‎ 
diffusion régionale 
regional forecast; جوي إقليمي‎ A 
area forecast 
prévision régionale 
regional مركز الأرصاد‎ 
meteorological den 
office الجوية الإقليمي‎ 
centre météorologique régional 
regional standard Do? 
barometer e وا‎ 
الجوي المغياري‎ 
الإقليمي‎ 
baromëtre étalon régional 
regular broadcast X cA إذاعة‎ 
diffusion régulière 
regular world days ig% ¿ju أيام‎ 


(RWD) 
journées mondiales régulières (JMR) 


relative humidity sy is ib, 
of moist air with UMS t 
respect to ice (Ui) ال‎ iv bi 

اليد 
humidité relative de l'air humide (Ui)‏ 
par rapport à la glace‏ 


1486 


1487 


1488 


1489 


Su 


1490 


1491 


1492 


1493 


reflected global radiation 


reflected global 


Ju # bai 
radiation d : 


rayonnement global réfléchi 


reflected solar 


E Wu Y es 
— £ AM 
radiation pet 


rayonnement solaire réfléchi 


reflected 
terrestrial 
radiation 


rayonnement terrestre réfléchi 


e EM 
S 


reflection 


$ -— 5 . 
مبصار مراوي‎ 
nephoscope Š 


néphoscape à miroir 


reflectometer UIS! مقياس‎ 


réflectomëtre( n.m.) 


Refsdal diagram Ji, uu 


diagramme de Refsdal 
regeneration of a 


depression 
régénération d'une dépression 


ii hé‏ جوي 


regime 


régime( n.m.) 


1478 


1479 


1480 


1481 


1482 


1483 


1484 


1485 


relative humidity of moist air with respect to water ridge line 
(Uw) 

1494 relative humidity dall AL AGE) 1503 retrograde "M 
of moist air with gu NR depression 1 
respect to water di 3v منتکص الرطب‎ 
(Uw) الماء‎ dépression rétrograde 
humidité relative de l'air humide 5 : 
(Uw) par rapport à l'eau 1504 retrogression NI 

4 aA rétrogression( n.f.) 
1495 relative moisture LA LIS, 
o is ei 1505 return 66 صاعقة متراجعة‎ 
humidité relative du sol 
foudre en retour 
1496 relative vorticity Lip Gei ۱ -— -— 
ds returnin ar e اء قطبى‎ 
tourbillon relatif SET هواء قَطِبي عائد‎ 
air polaire de retour 
1497 relative wind رياح نسلبيّة‎ 


reversal of the 
monsoon 


renversement de la mousson 


Le الرياح الو‎ dpi 


Reynolds number عَدَد ريلد س‎ 
nombre عل‎ Reynolds 

Reynolds stress PUE 
tension de Reynolds 

Richardson giu, 532 
number 


nombre de Richardson 


ridge (of high مرتقع (ال...)‎ 
pressure) 

الجوي (حاجز) 
crête barométrique‏ 
ridge line SW da‏ 


ligne de créte 


1507 


1508 


1510 


1511 


1512 


vent relatif 


1498 representative 
meteorological 
observation 
observation météorologique 
représentative 


Ye. Ze"‏ وران 
رصدة جوية ممثلة 


Ë 
D 


149 reseau mondial AT 
réseau mondial 


1500 resistance 


ley cue 

thermometer 
da ار 0 عقاو‎ Léi 

thermomëtre à résistance 


1501 resonance theory oh نظريّة‎ 


théorie de la résonance 
1502 resultant wind (las ( رياح ناتجة‎ 


vent résultant 
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Rossby régime = نظام‎ 
régime عل‎ Rossby | 
Rossby wave = inp 
onde de Rossby 
rotor clouds i 2» t 
nuages de tourbillon d'aval 
roughness T 
parameter 1 

(الخشونة) 
paramètre de 6‏ 
Ad‏ جوي لمسار route forecast‏ 
prévision de route‏ 
A‏ جوي لمسار route forecast‏ 
(aeronautical)‏ 

ملاحي 


prévision de route (aéronautique) 
runoff ov 
ruissellement 


run-of-wind 
anemometer; 
counting 
anemometer 
anémomètre totalisateur( n.m.) 


e coute 


1523 


1524 


1525 


1526 


1527 


1528 


1529 


1530 


rime uad e 
givre blanc 
rime fog مُصبر‎ cu» 
brouillard givrant 
river surface درجة ارارة‎ 
temperature EXER 
DEN السطحية‎ 
température superficielle de rivières 
rocket lightning 2 برق صارو‎ 
éclair en fusée | 
rocket sounding 2 3 مر‎ 
sondage par 6 
rocketsonde te yems 
sonde de fusée 
rockoon sounding oda yo 
en وصاروخ»‎ 
روكون‎ 
sondage par ballon et 6 
Rossby diagram رمي‎ T 
diagramme de Rossby 
Rossby number T Sa 
nombre de Rossby 
Rossby parameter Per 
paramétre de Rossby 
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rime 


1513 


1514 


1515 


1516 


1517 


1518 


1519 


1520 


1521 


1522 


1537 satellite ساتل‎ 


satellite( n.m.) 


1538 satellite sonding wu 


(سير بالقمر الاصطناعي) 
sondage par satellite‏ 


1539 saturated RENE" 
adiabatic; M 
saturation ei الرطب‎ 
adiabatic 


adiabatique de l'air humide satur é 


1540 saturated air ns 
air saturé 

1541 saturated soil مُشْبّعة‎ AC 
sol saturé 


3... 


صيّف القدّیس مَرتان 


غيم ملحي 


غيم رملي 


qi» حائط‎ 


ss 


دردورة )2 


(دوامة رملية) 


db; عاصفة‎ 
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1531 Saint Martin's 
summer 
été de la Saint-Martin 


1532 salt haze 


brume de sel 


1533 sand haze 


brume de sable 


1534 sand wall 


mur de sable 


1535 sand whirl 


tourbillon de sable 


1536 sandstorm 


tempéte de sable 


sea of doud 


saturation vapour ضغط البخارالشبع‎ 
pressure of moist 5 

air with respect to KEE 
ice(e'l) بالنسبة إلى الجليد‎ 


tension de vapeur saturante de l'air 
humide (e'I) par rapport à la glace 


saturation vapour gl البُخار‎ Li 
pressure of moist د نپ‎ 

air with respect to py للهواء‎ 
water(e'w) بالنسبة إلى الماء‎ 


tension de vapeur saturante de l'air 
humide (e'w) par rapport à l'eau 


schedule of جدول الارسال»‎ 

transmission np 
توقیت الإرسال‎ 

horaire de transmission 

scintillation "Y 

scintillation( n.f.) 

scude t5 
(يندفع أمام الرياح)‎ 

diablotin( n.m.) 

sea EN 

mer( n.f.) 

sea breeze P سيم‎ 

brise de mer 

sea of cloud h, “on 

mer de nuages 


saturation 

1542 saturation e إشباع»‎ 1549 
saturation( n.f.) 

1543 saturation eh رأسي‎ DN 
adiabatic lapse Së 
rate 


1550 


1551 


1552 


1553 


1554 


1555 


1556 


QHA (تدرج رأسي ذاق‎ 
gradient adiabatique saturé 


saturation deficit 


déficit de saturation 


saturation mixing 5 سه احلاط‎ 
ratio with respect "TM 
to ice(ri) Ai إلى‎ 
rapport de mélange de saturation (ri) 
par rapport à la glace 


saturation mixing ` 43i احلاط‎ 125 
ratio with respect : 
to water(rw) إلى الماء‎ 
rapport de mélange de saturation 
(rw) par rapport à l'eau 


saturation vapour — 4i jo Mi 
pressure in the SEE 

pure phase with JJH في الطور‎ 
respect to ice (ei) AJ إلى‎ idu 


tension de vapeur saturante dans la 
phase pure (ei) par rapport à la glace 


saturation vapour =... ضغط البخار‎ 
pressure in the : 
pure phase with في الطور الخالص‎ 
respect to بالنسبة إلى الماء‎ 
water(ew) 


tension de vapeur saturante dans la 
phase pure par rapport à l'eau 
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1544 


1545 


1546 


1547 


1548 


ل تك مل semi-permanent‏ 


sea og 


secondary rainbow X6 cj قوس‎ 
arc-en-ciel secondaire 

5 t. 
secular trend in gud o3 À 


climate 

variatin séculaire du climat 
seiche تغضان‎ 
تذبذب سطح بحيرة أو حسم مائي صغير لفترة تترواح يون بضع‎ ( 
دقائق وعدة ساعات بفعل الزلازل الأرضية الصغيرة غيرذات‎ 
الأهمية أو بفعل الرياح أو تغيرات الضغط الجوي. والنغضان لغة‎ 
هو حركة الشيء في مكانه)‎ 


seiche 
selected ship Lie على‎ ioo 
station iu 


station sur navire sélectionné 
selective Au امتصاص‎ 
absorption 

absorption sélective 

semi-arid zone قاجلة‎ ZA Ais 
zone semi-aride 


D 
qe gef ادو هر‎ 


semi-diurnal wave igy Lal ir ý 


onde semi-diurne 


semi-permanent بجوي شبه‎ AE 
anticycione ; 
دائم‎ 
anticyclone semi-permanent 
semi-permanent جوي شبه‎ Ü ووه‎ 
depression ë 9 
e 


dépression semi-permanente 


1567 


1568 


1569 


1570 


1557 sea og EH 
brouillard marin 
1558 sea salt nucleus EM cl nj 


noyau salin 


1559 sea temperature خرارةاټخرت‎ ir 
température de la mer 
1560 sea-level pressure sgi cga lis 


pression réduite au niveau de la mer 


1561 sea-surface 


CAPES 
temperature (SST) EE 
> السطجية‎ 
température superficielle de ذا‎ mer 


1562 seclusion 


DKCH 
sédusion( n.f.) 1571 
1563 secondary "TR 
circulation 
pain ` 1572 
circulation secondaire 
1564 secondary جوي انوي‎ Jai 0173 
depression 
dépression secondaire 
1565 secondary front PETS 1574 
front secondaire 
1566 secondary glow وهج ثانوي‎ 
1575 
lueur secondaire 
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sensible heat shuttie 
1576 sensible heat "حَرارمَحْسُومة‎ 1586 shearing stress RE 
chaleur sensible effort de cisaillement ; tension de 
cisaillement 
1577 sferics z SO 
: 1587 shearing 6 WER 
sferics; parasites atmosph ériques 
onde de cisaillement 
1578 sferics fix طفيليات جوية ثابتة‎ 
1588 sheet lightning وق هف افيد‎ 
تحديد للوقع ابمغرافي لتفريغ کهربائي في الفلكاء الجوية انطلاقا‎ ( ( ) ez 
من رصد الطفيليات ابمويع‎ éclair diffus 
rasites atmosphériques fixes 
pa pusng 1589 shelterbelt ; الرّياح‎ ef 
HS NUS windbreak 
GE networ SN شبكة‎ coupe-vent; brise-vent 
réseau d'atmosphériques 1590 shimmer ارتعاج (ارتعاش)‎ 
tremblotement(n.m.) 
1580 sferics recorder الطفيليّات‎ DA 
á vin 1591 ship observation L Ae? 
enregistreur d'atmosphériques observation de navire 
1581 shallow low جوي ضحل‎ D, 1592 short-range Lal جوي‎ Ai 
forecast 4 
marais barométrique لامد‎ 
prévision à courte échéance 
1582 shamal شأل(ال...)‎ 
shamal( n.m.) 1593 short-wave de di ai إشعاع‎ 
radiation 
1583 shear line dëi ds Re de courtes longueurs 
ligne de cisaillement 
gege رزخة)‎ ub; 
1584 shear vector; uji Lai 
wind shear c averse( n.f.) 
cisaillement du vent 
Geet 1595 shuttle DÉI 
1585 navette (spatiale)( n.f.) 


shearing instability ` A استقرار‎ pi 
instabilité de cisaillement 
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site of a station موضع محطة‎ 

situation d'une station 

six's thermometer v ute 

لدرجة الحرارة 

thermomëtre six 

Skill score دليل المهارة‎ 
GW cs gamh) 

indice d'habileté 

sky سّماء‎ 

ciel( n.m.) 

sky radiation إشعاع السّماء‎ 

rayonnement du ciel 

sky slightly ex قَلِيلّة‎ sue 

clouded 

ciel peu nuageux 

slant visibility ; رؤية مائلة‎ 

oblique visibility 

visibilité oblique 

slice method طريقة الشريحة‎ 

méthode de la tranche 

sling psychrometer مقلاعي‎ E 


( مصراد معلق برباط أو سلسلة صغيرة أو إطار és‏ الوزن 
يديره الراصد کمقلاع لضمان Gp‏ 
psychromètre fronde‏ 


1605 


1606 


1607 


1608 


1609 


1610 


1611 


1612 


1613 


SIGMET information 


1596 SIGMET مات إشارات‎ Aa 
information يی‎ Q 7 
مات‎ Dp رصد.‎ 
renseignements SIGMET 
1597 significant weather دل‎ ` XL 
temps significatif 
1598 simoon (dl) es 
simoun( n.m.) 
1599 single observer جوي بمحطة‎ Ac 
forecast 1 
و حيدة‎ 
prévision par station 6 
1600 single observer ve تقيّة تبۇ‎ 
forecastin B » 
8 بمحطة وحيدة‎ 
technique عل‎ prévision par station 
unique 
1601 singularity تفرّد‎ 
singularité( n.f.) 
1602 sinking انغطاس» انغمار‎ 
immergence( n.f.) 
1603 siphon barometer مقياس الضغط‎ 
al "T 
baromètre siphon 
1604 sirocco Ae رياح شرقية‎ 
(السيروكو)‎ 
sirocco( n.m.) 


TY! 
Lime 


snowgauge 
snow crystals Z بلورات‎ 
cristaux de neige 

snow day v ex 
jour de neige 

snow fence حاجڙ ثلجي‎ 
barrière څ‎ 6 

snow grains Aal ou 
neige en grains 

snow pellets (soft Li SES 
hail) : 

neige roulée 

snow stage ثلجية‎ d'à 
stade neigé 

snow survey مسح ثلجي‎ 
évaluation l'enneigement 

snow-drift رواسب ثلجية‎ 
congëre( n.f.) 

snowfall تساقط ثلجي‎ 
épaisseur de neige fraîche 
snowflakes Li دف‎ 
flocons de neige 

snowgauge التلج‎ pis 


nivomètre( n.m.) 


sling thermometer 


1614 sling thermometer هقاس دَرَجَة اخرارة‎ 1624 
An 
thermomètre fronde 
1625 
1615 slope of a front ¿£ الجدار‎ 
pente d'un front 
1626 
1616 slope of an ch We 
isobaric surface » 
السنوي للضّغط‎ 
1627 
ا موي‎ 
pente d'une surface isobare 
1617 small halo صغِيرة‎ An و‎ 
petit halo 
1618 smoke ows 1629 
fumée( n.f.) 
1619 smoke aloft ذخان الأعالي‎ ` 1630 
fumée en altitude 
1620 smoke horizon ges ci 31 
horizon de fumées 
1621 smoke pall بسيطة دخان‎ 2 
nappe de fumée 
1622 snow تلج‎ 1633 
neige( n.f.) 
1623 snow cover ثلجي‎ det 1634 
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enneigement( n.m.) 


Snow-line 


GM RCM RR RE ج‎ 


1646 solar climate v^ té 
climat solaire 
1647 solar constant ACE 


constante solaire 


1648 solar flare ال...)‎ ) ed 


D LA ال‎ 
eruption chromosph érique 
1649 solar halo AL هالة‎ 
halo solaire 
1650 solar radiation — إشعاع‎ 
rayonnement solaire 
1651 solarigram; الإشعاع‎ Ota 


pyranogram الي“‎ 
solarigramme( n.m.); 
pyranogramme( n.m.) 


1635 snow-line 


oi خط‎ 


limite de la neige au sol 


مصنف عينات ثلجية snow-sampler‏ 1636 


découpe-neige( n.f.) 


1637 snow-stake ci أرمة‎ 
balise à neige 

1638 snow-storm عاصفة ثلجية‎ 
tourmente de 6 

1639 sodium spectrum الصوديُوم‎ Ah 
spectre du sodium 

1640 soil evaporimeter ۳7 
géoévaporomëtre( n.m.) 

1641 soil moisture A äi ijo; 


humidité du sol 


1642 soil temperature ¿haya — 1652 solarigraph; الإشعاع‎ bisu 
2 nograph SEH 
température du sol Bege v 
. SÉ solarigraphe( n.m.); pyranographe( 
1643 soil thermometer ` Aus مقياس درجة‎ n.m.) 
E 
1 1653 solarimeter; مقياس الإشعاع‎ 
thermomeëtre dans le sol pyranometer 
- Ad | 
1644 solano رياح السُولانو‎ solarimëtre( n.m.); 
ranomëtre(n.m. 
solano( n.m.) PY el ) 
x 1 1654 solenoid استاج (لولب‎ 
1645 solar activity اساج لول نشاط شمسي‎ 
° : : solénoide( n.m.) 
activité solaire 
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couche E sporadique; couche Es 
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sounding sporadic E-layer; Es-layer 
1655 sounding yj 1664 spectroheliograph a Lise 
sondage( n.m.) v 
, spectrohéliographe( n.m.) 
1656 sounding balloon بالون سابر‎ 
ballon-sonde( n.m.) 1665 spectrophotometer Akt, Gel مِقياس‎ 
spectrophotomëtre( n.m.) 
1657 source مصدر‎ 
source 1666 speed of ¿o JA سُرْعَة‎ 
movement of a á 
cloud 
1658 X 
مسب‎ E zm مصد‎ vitesse du mouvement d'un nuage 
activity Say M التواضفر‎ 
source d'activité d'orages 1667 spherical بقياس کر وي‎ 
pyranometer POS 
للإشعاع الشمسي‎ 
1659 مو‎ i š , š 
PRÉPARER إقليم مصدر‎ pyranomëtre sphérique 
région source 
1668 spherical ETC مِقياس‎ 
1660 special world Lot ide ca pyrgeometer e cus 
intervals (SWI) للإشعاع الأرضي‎ 
intervalles mondiaux sp éciaux (IMS) pyrgéomëtre sphérique 
1661 species of clouds أنواع لځ‎ 1669 spherical erf مقياس‎ 
i pyrradimeter p^. 
للإشعاع الكلي أجناس السحب‎ 
espëces de nuages pyrradiomëtre sphërique 
1662 specific نوعيّة‎ à des 1670 spissatus(spi) ې‎ m 
DA issatus( n.m.) 
humidité spécifique + cnm. 
. T 1671 u غه ني‎ a 
1663 spectral density لمقدار‎ dub iius تنوية عفوية ° تعاس ويد‎ 
(concentration) of د‎ " ies : 
a radiometric إشعاعي‎ nucléation spontanee 
quantity 
densité spectrale d'une grandeur 1672 sporadic E-layer; x E, + 
énergétique Es-layer 


state of sky 

standard isobaric MITIS 
surface 3 non 
surface isobare standard 
standard pressure ارتفاع الضغط ا موي‎ 
altitude 1 

المعياري 
altitude barique type; altitude‏ 
barométrique type‏ 
مُستويات standard pressure A dg‏ 
ai‏ الجوي levels‏ 
niveaux standard de pression‏ 
رقت standard time of Fe 4 je‏ 
observation‏ 

ا موي 

heure standard d'observation 
standing waves VLA oup 
ondes stationnaires 
state of ground حالة الأرض‎ 
état du sol 
state of sea Kr 
état de la mer 
state of sea scale Ach e 
échelle de l'état de la mer 
state of sky حالة السّماء‎ 
état du ciel 


da 1683 


JU 
1684 
ائب (عاصفة)‎ 
1685 
الثواتب خط‎ az 
لثوائب»‎ 1686 
العواصف‎ 
استقرا‎ 
Deeg 1687 
D 4 E 
TU 1688 
VELA هَواء‎ LS 
ma 1689 
٤ La 
غلاف جوي معياري‎ 


1690 


1691 ار تفاع الكثافة المعيارية 
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spout 


1673 spout 
trombe(n.f) 


1674 spray 


embruns 


1675 squall 


grain( n.m.) 


1676 squall cloud 
nuage de grains 


1677 squall line 


ligne de grains 


1678 stability 
stabilité( n.f.) 


1679 stable air 
air stable 


1680 stable air mass 


masse d'air stable 


1681 standard 
atmosphere 


atmosphére standard 


1682 standard density 


altitude 


altitude pycnique standard 


steering current "c 
courant de guidage 
steering level ¿> dl SE 
niveau de guidage 
steppe-climate e ¿ë 
` (= 
climat des steppes 
stepped leader (وثبات‎ kä Lu 
متدرجة)‎ 
traceur par 5 
stevenson screen orm dr 
(صندوق)‎ 
abri stevenson; abri anglais 
storm عاصفة‎ 
tempête(n.f.) 
storm path عاصِفة‎ AA 
trajectoire d'une tempête 
storm warning إنذار بعاصفة‎ 
avis de tempête 
stratiform cloud Ky dt uuo 
nuage stratiforme 
stratiformis(str) Que 
stratiformis( n.m.) 


1703 


1704 


1705 


1706 


1707 


1708 


1709 


1710 


1711 


1712 


عدم اسيقرار a‏ 


Mix‏ جوي سكو 


املتقرار سكو 


PROF ICE 


تنبؤ (توقع) جوي 
إحصائي 


je AS 


Ae d 
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static instability 


static instability 
instabilité statique 


static pressure 


pression statique 


static stability 
stabilité statique 


station circle 


cercle de station 


station model 
modële de station 


station number 


indicatif d'une station 


station pressure 


pression à la station 


stationary front 
front stationnaire 


statistical forecast 


prévision statistique 


steam fog 


brouillard de vapeur 


steering 
guidage( n.m.) 


1692 


1693 


1694 


1695 


1696 


1697 


1698 


1699 


1700 


1701 


1702 


subsidence temperature inversion 


stratocumulus (sc) 


strong gale; رياح غربية قوية‎ 
strong west winds 

GS رياح‎ 9) 
grands vents d'ouest; fort coup de 
vent 


Stüve diagram dg ud 
diagramme de Stüve 


subfrontal cloud Lg سحابة تحت‎ 


nuage subfrontal 
subgeostrophic 
wind 

vent subgéostrophique 


راح دورضيّة 


رياح تحت تدرجية subgradient wind‏ 


vent subgradiental 


sublimation 
nucleus 


noyau de sublimation 


we iy 


subregional 
broadcast 


diffusion sous -régionale 


إذاعة إقليمية فَرْعِيّة 


subsidence هبوط‎ 


subsidence 


subsidence 
temperature 
inversion 
inversion de temp érature de 
subsidence 


انقلاب حراري 


هبوطي 


1722 


1723 


1724 


1725 


1726 


1727 


1728 


1729 


1730 


24 A 


1713 stratocumulus(sc) 


ركام طبقي 

stratocumulus( n.m.) 
1714 stratopause Jūs 
(الاستراتوبوز)‎ 


( بين السترانوسفیر والميزو سفير) 
stratopause( n.f.)‏ 


1715 stratosphere À غلاف‎ 
stratosphëre( n.f.) 


1716 stratospheric ai الفلاف‎ o ju 


coupling 
couplage stratosphérique 
1717 stratospheric (bh توجيه الغلاف‎ 
steering E" P 
guidage stratosphérique 
1718 stratus(st) BS 
stratus 
1719 streak lightning خطي‎ di 
éclair rectiligne 
1720 streamline خط انسيابي‎ 
ligne de courant 
1721 strong breeze “á - 
13 - و71 عقدة‎ YY (ريح سطحية تتراوح سرعتها يبن‎ 
على سلم بوفور)‎ 


vent frais 


- 112- 


summer monsoon الصيف‎ i 
mousson d'été 

sun pillar v " 
colonne solaire 

sunshine record مان‎ 
(card) 
héliogramme( n.m.) 

sunshine recorder; ۲۳00۹7 


heliograph 
héliographe( n.m.) 


XL Ai دورة القع‎ 


cycle des taches solaires 


sunspot cycle 


sunspot number iil ابع‎ EH 
(عدد الكلف الشمسية)‎ 
nombre de taches solaires 


super-adiabatic رأسي فوق‎ ps 
lapse rate Wé: 
الكظمي‎ 
gradient superadiabatique 
supercooled fog ` 55, b i صَباب‎ 


brouillard superfroid 


supercooled rain البرودة‎ b Jia ‘hs 
pluie superfroide 

supercooling البرودة‎ KA 
superfroid 


1739 


1740 


1741 


1742 


1743 


1744 


1745 


1746 


1747 


1748 


subtropical anticyclone 
1731 subtropical مرتفع (ال...)‎ 
anticyclone ; 
الجوي دون (شبه)‎ 
المداري‎ 


anticyclone subtropical 


هادئات (ال...) subtropical calms‏ 
ذُو Ó‏ (شبه) المدارية 


calmes subtropicaux 


subtropical climate — an مناخ دون‎ 
المداري‎ 


climat subtropical 


subtropical دون‎ AB رياح‎ 
easterlies n 

المذارية 
vents d'est subtropicaux‏ 


subtropical high 


x‏ 7 دون المداري 
pressure belt‏ 


(zone) للضغط المرتفع‎ 
ceinture subtropicale de haute 
pression 

sudden change qui FJ 
report 
avis de variation brusque 

sudden ied إضطراب‎ 
ionospheric nw 
disturbance (SID) Dei للطبقة‎ 


perturbation ionosph érique brusque 


sulphur rain 


gus ki 


pluie de soufre 
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1732 


1733 


1734 


1735 


1736 


1737 


1738 


surface forecast chart 
supplementary dua X» 
meteorological í ° 
office is Kei "P 


centre météorologique 
supplémentaire 


supplementary 
observation 


observation supplémentaire 


Aen‏ إضافّة 


supplementary Lilo! Lie 

ship 

navire supplémentaire 

supplementary Lin على‎ Abos 

ship station P 
إصافية‎ 


station sur navire suppl émentaire 


supplementary إضافية‎ dr 

station 

station supplémentaire 

supply current Lo sd y 

(الامداد) 

courant de compensation 

surface boundary İl zu ui 

layer A 

couche limite de surface 

surface chart Lords ihs > 

carte au sol 

خر يطة البو surface forecast‏ 
خريطة kch‏ الجوي 

chart Š 


السحطي 


carte de surface prévue 


1757 


1758 


1759 


1760 


1761 


1762 


1763 


1764 


1765 


Supergeostrophic wind 


supergeostrophic i», رياح فو‎ 
wind 

vent supergéostrophique 
supergradient : Lä ياح فوق‎ 
wiqi eo رياح فوق‎ 
vent supergradiental 

superior mirage سراب متعال‎ 
mirage supérieur 

supernumerary CTT أقواس‎ 
rainbows . 


العددية 


arcs- en -ciel surnuméraires 


supersaturation 


SEN 
with respect to ice فر سي‎ 


إلى الجليد 
sursaturation par rapport à la glace‏ 


supersaturation Z Su 25 فاط‎ 
with respect to mi يا‎ d 
water إلى الماع‎ 
sursaturation par rapport à l'eau 
supplementary iko! Su 
features (of m 
clouds) (e 
particularités supplémentaires 
(nuages) 

supplementary إضافية‎ Ze d aos 
land station 


station terrestre supplémentaire 
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1749 


1750 


1751 


1752 


1753 


1754 


1755 


1756 


surface inversion 


1766 surface inversion ae المنا خ الاحُداق 6 1776 القلاب‎ 
: i 1 E climatology v go" 
inversion de surface climatologie synoptique 

1767 surface سطحية‎ Ate? 177 3 PPM duis 
observation synoptic forecast تنبؤ جوي إخداقي‎ 
observation en surface prévision synoptique 

1768 surface synoptic خريطة إخداقة‎ 1778 synoptic hour ساعة إخداقة‎ 
chart 

heure synoptique‏ سطحية 
carte synoptique de surface ss‏ 
علم الأرصاد synoptic Li‏ 1779 
ve meteorol We‏ 5 
الإحداقي Ri‏ مَحَطة surface synoptic Au‏ 1769 
station 7 z š‏ 
météorologie synoptique‏ سطحية 
station synoptique en surface : mc‏ 
رصدة Au)‏ 6 1780 
observation‏ 

1770 i i 
EES رياح سطحية‎ observation synoptique 
vent au sol; vent de surface 

1781 synoptic report تقرير إخداقي‎ 

1771 surge current äi تار قراط‎ 

FI PT جار‎ rapport synoptique 
courant de surtension 
1782 synoptic situation INTCH iv 
1772 i š : 
sunge lioe qup situation synoptique 
(تحول سرعة الرياح)‎ 
ligne de surtension 1783 synoptic station محطة إحداقية‎ 
OT station synoptique 

1773 symmetry point Puit ¿bai 
point de symétrie 1784 synoptic type طراز إخداقي‎ 

type synoptique 

1774 synoptic analysis إخداقي‎ Hi 
analyse synoptique 

1775 synoptic chart iux خَريطَة‎ 
(map) 
carte synoptique 
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telethermoscope; تخت‎ ait رداب‎ 
infra-red telescope 


télescope infrarouge 


temperate climate JASA ¿ë 


climat tempéré 


temperature 
correction 


correction de température 


temperature الرارة‎ Ae 39 القلاب‎ 
inversion 


inversion de température 


-2 


temperature lapse eh حرار‎ cos 


rate 
gradient thermique vertical 


1785 tail wind De ربا‎ 8 


vent arrière 


1786 tangent arcs to Jú أقواس مَماسة‎ 
22° halo 2 
Bp o 109 


arcs tangents au halo de 229 


1787 technical il amd 1792 
commission 
commission technique 


1788 telemeteorograph CYP bs, 
mr 1793 
الجوي‎ Lo 
télémétéorographe( n.m.) 
1789 telephotometer s y'all بغي‎ E 1794 


téléphotométre( n.m.) 
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thermocydogenesis 


temperature of the soil surface 


انصهار (ذوبان) thaw‏ 1805 


dégel( n.m.) 


1806 theodolite 
théodolite( n.f.) 


D fei 


1807 theoretical 
meteorology 


Zodi علم الأرصاد‎ 
النظري‎ 
météorologie théorique 

1808 thermal 


thermique( adj.) 


1809 thermal efficiency 


efficacité (efficience) thermique 


1810 thermal equator; خط الإسيواء‎ 
heat equator ا‎ 
ia ا حراري‎ 
équateur thermique 
1811 thermal low مُنْخَفْض جوي‎ 
حراري‎ 
dépression thermique 
1812 thermal steering "IT 
guidage thermique 
1813 thermal wind رياح حراريّة‎ 
vent thermique 
1814 thermocyclogenesis e dy 
EE 


thermocyclogen ëse( n.f.) 


3 ee 


zk b درجة‎ 
à äi 


temperature of the 
soil surface 


température à la surface du sol 


مدى درجة اخرارة temperature range‏ 


amplitude de la température 


tendency equation  )لويملا( مُعادلة الیل‎ 


équation de tendance 


tephigram تيفي‎ ovo 
téphigramme( n.m.) 
terminal forecast تنبؤ جوي انتهائي‎ 
prévision 5 


terrestrial radiation إشعاع أرضي‎ 


rayonnement terrestre 


terrestrial radiation 


der‏ الإشعاع 
balance‏ 


الأرضي 


bilan du rayonnement terrestre 


territorial broadcast إذاعة أرضية‎ 


diffusion 6 


territorial 
transmission 


transmission territoriale 


, D 
pie 


tertiary circulation الثيّ (دورة‎ à, 
(adu 


circulation tertiaire 
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1795 


1796 


1797 


1798 


1799 


1800 


1801 


1802 


1803 


1804 


thickness line 
1822 thermohygrogram; ميان الحرارة‎ 
hygrothermogram 5 Ay 


thermohygrogramme ( n.m.); 
hygrothermogramme ( n.m.) 


1823 thermohygrograph ; 


à biou 
hygrothermograph 


TD 
thermohygrographe( n.m.); 
hygrothermographe ( n.m.) 


مقياس اخرارة thermometer‏ 1824 


thermométre( n.m) 


1825 thermometer صندوق مقياس‎ 
screen; 


thermometer الحرارة‎ 
shelter 


abri de thermomëtre 


غلاف جو حَرّاري thermosphëre‏ 1826 


thermosphère( n.f.) 


1827 thetagram KE 


thétagramme( n.m.) 
1828 thickness dan 


épaisseur( n.f.) 


1829 thickness chart AEN خريطة‎ 


carte d'épaisseur 


1830 thickness line LJ h> 


ligne d'épaisseur 


thermodynamic dew -point temperature (Td) 


1815 thermodynamic is حر‎ rn 
dew-point لْقْطة ال‎ Lu š 
temperature (Td) ` eil ثقطةٍ‎ ire 


température thermodynamique du 
point de rosée 


1816 thermodynamic ga حرکي‎ gu 
diagram و‎ š 


diagramme thermodynamique 


1817 thermodynamic Aë Ry 
frost-point DEE E 
temperature (Tf)  دمجلا خراربة قط‎ 
température thermodynamique du 


point de gelée 
1818 thermodynamic ice- حركية‎ AE 
bulb temperature PEE DIP 
(Ti) لمقياس‎ Sie 
S الحرارة‎ 
AV 


température thermodynamique du 
thermomètre recouvert de glace 


1819 thermodynamic درجة حركية‎ 
wet-bulb C ved 
temperature (Tw) حَرارِيَة لمقياس‎ 

Ji eun 


température thermodynamique du 
thermométre mouillé 


1820 thermogram ij y OLD 
thermogramme( n.m.) 

1821 thermograph مخطاط الخرارة‎ 
thermographe( n.m.); thermomëtre 


enregistreur 
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thickness pattern 


trade-winds front 

eege 

thickness pattern رَغْدِيَ 7 180 فطل ين‎ Lits 

. "g precipitation 

configuration d'épaisseur précipitation orageuse 

Thornthwaite's تُورئوايت‎ La it ine: li "ET 

classification of imd شب‎ 1841 timber line; tree line الأشجار‎ cs e 

climates C limite de végétation des arbres 

classification climatique de Thornthwaite 

1842 tornado تورنادو (ال...)‎ 
thunder رغد‎ Gier (زوابع‎ 
tonnerre( n.m.) tornade( n.f.) 
thunder squall e eus 1843 total cloud cover ZL 
grain orageux nébulosité totale 
thunderderbolt EE a 

3 j) صاعقة‎ 1844 | pressure ; 
(cloud-to-ground 5 A total pe جوي كلي‎ biz 
discharge) سُحاب/أرض)‎ pression totale 
foudre (décharge nuage-sol) 

1845 total radiation £ إشعاع‎ 
thunderstorm ae ZE rayonnement total 
orage( n.m.) 

1846 trade wind inversion انقلاب الصابيات‎ 
thunderstorm VPN (انقلاب الريا‎ 
observing station ne CH" 

البخارية) الرغدِية 
station d'observation des orages inversion des alizés‏ 
i z =‏ اضطراب رغ thunderstorm‏ 
inds‏ 1847 ضطراب رغدي 
صابيات (رياح تجارية) turbulence gek trade w‏ 
alizés( n.m.plu.‏ (اضطرابات رعدية) 
turbulence orageuse‏ 

1848 trade-winds front الصّابيات (جبهة‎ res 
thundery cloud نظام عدية‎ E 
system CUNT الرياح التجارية)‎ 
systëme orageux front des alizés 
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1831 


1832 


1833 


1834 


1835 


1836 


1837 


1838 


1839 


1859 tropical air مَداري‎ siya 
air tropical 

1860 tropical air fog المداري‎ ia OL» 
brouillard d'air tropical 

1861 tropical climate dM مناخ‎ 
climat tropical 

1862 tropical cyclone إغصار مَداري‎ 
cyclone tropical 

1863 tropical depression "Tn 

[t مدار‎ 


dépression tropicale 


1864 tropical easterlies— Aus i3,» cv 


vents d'est tropicaux 

1865 tropical storm Ma عاصفة‎ 
tempête tropicale 

1866 tropopause انتقالي»‎ 4 


تروبوبوز (ال...) 
glo o)‏ الترو بوسفير والستراتوسفير) 

tropopause( n.f.) 
1867 tropopause chart العروبوبوز‎ ¿ku > 
carte de la tropopause 
1868 tropopause funnel مَخْرُوطة التروبوبوز‎ 
entonnoir de la tropopause 


trajectory 
1849 trajectory مسار‎ 
trajectoire( n.f.) 


1850 transformation of 
an air mass 


transformation d'une masse d'air 


sá LS Ji 


1851 transitional system Au نظام‎ 


régime transitoire 
1852 translucidus(tr) VETT 
translucidus( n.m.) 


1853 transmission التفاذ‎ pu 
coefficient 
coefficient de transmission 

1854 transmissometer Gui مقياس‎ 


transmissiom ètre( n.m.) 


1855 transosonde; 
constant level 
balloon 


ballon à niveau constant 


eh ابت‎ o dv 


1856 transpiration 5 
transpiraion( n.f.) 


1857 tree line; timber الأشجار‎ car Ae 


line 
limite de végétation des arbres 

علم المناخ الشجري tree-ring‏ 1858 
climaology;‏ 


dendroclimatology 
دراسة الحلقات الشحرية)‎ ( 
dendroclimatologie ( n.f.) 
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turbulent boundary layer 


tropopause wave 


1879 turbulence اضطراب‎ 
turbulence( n.f.) 
1880 turbulence cloud —— AN oyi As 
الجوية‎ 
nuage de turbulence 
1881 turbulence CES 
component; 8 
gustiness Sai 
component 
composante de turbulence 
1882 turbulence التكائف‎ ee 
condensation level 
الاضطرا ابي‎ 


niveau عل‎ condensation par 
turbulence 


iala iib‏ طاقة 


الاضطرابات الجوية 


1883 turbulence energy 


énergie de turbulence 


1884 turbulence اضطرابي‎ AE 
inversion : 


( انقلاب درحة الحرارة A‏ الفلكاء الجوية بين طبقة غير اهتياحية 
من dall‏ وأحری اهتياحية توحد أسفل JAM‏ مباشرة) 


inversion de turbulence 


1885 turbulence اضطرابي‎ Ak 
spectrum 5 
spectre de turbulence 

1886 turbulent حدية اضطرابية‎ ib 


boundary layer 
couche limite turbulente 


1869 tropopause wave  يئاحنلالا‎ 3 e g 
(موجة التروبويوز)‎ 
onde de la tropopause 


تروبوسفير (ال...) troposphere‏ 1870 


( الطبقة السفلى من الغلاف الحوي) 
troposphëre( n.f.)‏ 


1871 trough حوض الصّغْط اوي‎ 
creux barométrique 
1872 trough line (axis خط الحوض اجوي‎ 


of trough) 
ligne de creux (thalweg) 


1873 true wind ir رياح‎ 
vent vrai 

1874 truncation error y ia 
erreur de troncature 

1875 tuba(tub) dis 
tuba(tub)( n.m.) 

1876 tundra climate ei مناخ‎ 
climat des 5 

1877 turbidity "Hn Se 
trouble atmosphérique 

1878 turbidity factor il) Kai عامل‎ 


(linke) 
facteur de trouble (de linke) 
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1892 twilight colours Lis ous 


teintes crépusculaires 


1893 twilight spectrum zb cJ a 


D 


spectre du crépuscule; spectre 
crépusculaire 
1894 typhoon (إعصار‎ O 
استوائي حراري)‎ 
typhon( n.m.) 
1895 typhoon warning ds إنذار‎ 


avis de 6 


X‏ اضطرا ابي 


jus‏ اضطرا ابي 


GE قوس‎ 
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turbulent current 


1887 turbulent current 


courant turbulent 


1888 turbulent 
diffusion; eddy 
diffusion 
diffusion turbulente 


1889 turbulent flux; 
eddy flux 


flux turbulent 
1890 twilight 

crépuscule( n.m.) 
1891 twilight arch; 


crépuscular arch 
arc crépusculaire 


unstable air us 
air instable 
unstable air mass Hop 


masse d'air instable 


updraught Ae Lai 

ascendance( n.f.) 

upglide cloud AL A 
الإخداقي‎ 

nuage d'ascendance synoptique 


upper Ha A فَوْسَ‎ 
circumzenithal arc 


arc circumzénithal supérieur 


U.V. dosimeter Ad dei مقياس‎ 1902 
DN ^ Fa 
sosimètre U.V. 

1903 
ultra-violet إشعاع قوق‎ 
radiation Ee 

Qu 
rayonnement ultraviolet 

1904 
Umkehr effect ORT 
effet Umkehr 

1905 
uncinus(unc) due 


Vy» 6 


Cm ur 
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uncinus(unc)(n.m.) 


undersun 


image du soleir 


undulaus(un) 


undulatus(n.m.) 


1896 


1897 


1898 


1899 


1900 


1901 


upper front 


upper-wind chart x ján cv la 
carte des vents en altitude 
upward (total) 


radiation 
rayonnement (total) ascendant 


seto (JS) إشعاع‎ 


upward 
atmospheric 
radiation 
rayonnement atmosph érique 
ascendant 


إشعاع vi‏ صاعِد 


upward terrestrial 
radiation 
rayonnement terrestre ascendant 


إشعاع eil‏ صاعِد 


1912 


1913 


1914 


1915 


upper front Li gm 
front d'altitude 

upper wind رياح علوية‎ 
vent en 6 

upper-air chart  يولعلا افواء‎ k £ 
carte en altitude 

upper-air صد اهواء|‎ 
observation sc té 
observation en altitude 

upper-air synoptic BEER 
station; upper-air 

للهواء العلوي station‏ 


station synoptique en altitude 


- 124 - 


1907 


1908 


1909 


1910 


1911 


«oeil £l 
LJ أصناف‎ 


ofi id راح‎ 


T 


الإبات 


مراد GS‏ 
(مقياس الرطوبة) 


varieties of clouds 


variétés de nuages 


veering wind 


vent dextrogyre 


vegetation season 


saison de végétation 


velun (vel) 


velum(vel)( n.m.) 


ventilated 
psychrometer 


psychromëtre ventilé 


1922 


1923 


1924 


1925 


1926 


vacuum correction غي‎ A rai 
correction de vide 


valley breeze سيم الوادي‎ 


brise de vallée 


Vallot لسطوع‎ fé مقياس‎ 
heliothermometer 2 
ge 


héliothermométre de Vallot 


4 
vapour dach d 
concentration (dv) 
concentration de la vapeur 
vapour pressure الاء‎ dai xo 


tension de vapeur d'eau 


variable wind SEAT 


vent variable 
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1916 


1917 


1918 


1919 


1920 


1921 


ventilated thermometer 


visibility marker الرؤية‎ alc 
repère de visibilité 
visibility meter مقياس الرّؤية‎ 


instrument de mesure de la visibilit é 


visual range 


— 4 oA -— 

[ Loy) بَصّري‎ su 
(meteorological ) fs 
(GA 


portée visuelle (météorologique) 


visual storm i yaj إشعارات‎ 
signals - 


signaux visuels de temp éte 


volcanic dust Q ب‎ Km 
poussiére volcanique 
vorticity دردورة (دوامة)‎ - 


tourbillon( n.m.) 


ze‏ رو 


vorticity equation مُعادلة دردوريّة‎ 


équation de tourbillon 


V-shaped مُنخفض جوي على‎ 
depression DA 
(v) JS 

dépression en V 
V-shaped isobar Lil A-Z 
ا موي على شكل‎ 
(V 


isobare en V 


1938 


1939 


1940 


1941 


1942 


1943 


1944 


1945 


1946 


مقياس درجة الرارة ventilated‏ 1927 


thermometer H 
المهوى‎ 

thermomètre ventilé 

1928 Venturi effect تأثير فنتوري‎ 
effet Venturi 

1929 vertebratus(ve) فقاري‎ A 
vertebratus( n.m.) 

1930 vertical extent of zÄ el) Su 
a cloud 
extention verticale d'un nuage 

1931 vertical visibility رؤية رأسية‎ 


visibilité verticale 


1932 vertical wind shear عمو دي لاح‎ el 


cisaillement vertical du vent 


1933 very cloudy sky الوم‎ à us us 
ciel très nuageux 

1934 violent storm عاصفة عنيفة‎ 
violente tempête 

1935 virga(vir) J ذائلق‎ 
virga( n.m.) 

1936 virtual A.S حرارة‎ AE 
temperature 1 


température virtuelle 


1937 visibility رؤية‎ 
visibilité( n.f.) 
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قطاع دافى ر قطاع warm sector‏ 
حار) 

secteur chaud 

سان هَواء دافئ warm tongue‏ 
(لسان هواء حار) 

langue d'air chaud 

wash-out; rain-out J= 

lavage( n.m.) 

water balance موازنة مائية‎ 

bilan hydrologique 

water circulation  ةيئاملا معابل الئررة‎ 

coefficient š 

coefficient du cycle hydrologique 

water cloud محابة مائيّة‎ 


nuage aqueux 


E 1952‏ دافئ (هواء 
حار) 
pA 1953‏ كف جوي دافئ 
Gr‏ دافئة (جبهة 
1954 حارة) 
ran ep 1955‏ 
(منخفض جوي حار) 
1956 
امتلاء جوي دافئ 
(امتلاء جوي حار) 
1957 
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warm air 


air chaud 


warm anticyclone 


anticyclone chaud 


warm front 


front chaud 


warm low 


dépression chaude 


warm occlusion 


occlusion à caractères de front chaud 


1947 


1948 


1949 


1950 


1951 


weather reconnaissance flight 


water content of douds 


EE‏ سا ته اب سه دلو مو د 


1968 wave theory of نظرية (ال...)‎ 
cyclogenesis Li i 
الجوي‎ EU 


théorie ondulatoire de la cyclogen ëse 


1969 waves in the الرياح‎ cep 
easterlies النجاریة الشرقية‎ 
ondes d'est 

1970 weather طقس‎ 
temps(n.m.) 

1971 weather analysis تحليل الطقس‎ 
analyse du temps 

1972 weather bureau مکتب الأرصاد‎ 

الجوية 
bureau météorologique‏ 

1973 weather chart خريطة الطقس‎ 
(map) 
carte du temps 

1974 weather forecast تبۇ‎ -— #5 

بالّقس 
prévision du temps‏ 
أمثال الطقس weather proverbs‏ 1975 


1958 water content of 


مُحَْوَی o‏ من 
clouds‏ 


الماء 
contenu en eau des nuages‏ 
مُكافى sl‏ من water equivalent A‏ 1959 
of snow‏ 
équivalent en eau de la neige‏ 


1960 water table 


مستوى الماء 
nappe phréatique‏ 
water vapeur; AN y‏ 1961 
aqueous vapour‏ 
vapeur d'eau‏ 
)184 بَحْريّة water-spout‏ 1962 


trombe marine 


1963 water-vapour 
bands 


bandes de la vapeur d'eau 


dai Las‏ الماء 


1964 water-vapour 


Jo‏ (منظار) 
a‏ لبخار p mU‏ 
spectroscope à vapeur d'eau‏ 
wave cloud Ae utm‏ 1965 


nuage d'onde 


1966 wave height ارتفاع‎ dra ne 


proverbes météorologiques‏ الوجهة 
Ùl gb‏ استطلاع hauteur d'une vague 1976 weather‏ 
reconnaissance‏ 
wave period iid flight dimid‏ 1967 
vol de reconnaissance‏ 0 
période des vagues météorologique‏ 
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weather report (publication) whiteout 
udin idi MD ا‎ — == > =: = = Í 
1977 weather report تقرير طقس‎ 1986 wet fog J طباب‎ 


(publication) 
" 5 brouillard mouillant 
GPA (نشرة الأرصاد‎ 


bulletin météorologique (publication) 1987 wet-bulb pseudo- ارة الكاذبة‎ Au i e 
ر‎ S 


potential ا‎ gh 
1978 weather ship; ocean PE PEN temperature; لوقياس‎ Se 
station vessel (OSV) : pseudo-wet-bulb Jii un 
navire météorologique سس‎ rë 
. température pseudo-potentielle du 
1979 weather type ils نوع‎ thermomëtre mouillé 
type de temps 
1988 wet-bulb درجة مقياس الحرارة‎ 
temperature : 
1980 6 المبلل إسفين‎ 
dorsale(n.f.) température du thermomëtre mouillé 
1981 weight barometer d» Ia مقياس‎ 1989 geg مصراد دوار‎ 
oO psychromëtre crécelle 
baromëtre balance 
1990 whirlwind رياح‎ dos» رياح‎ 
1982 Werenskiold oy vd دوامية‎ 


diagram 


diagramme de Werenskiold tourbillon de vent 


1991 white dew . NT 


1983 westerlies راح رال...) القربيّة‎ 
1 العكسة‎ rosée blanche 
vents d'ouest 
1992 white rainbow DEEN 
1984 westerly trough P YN. arc-en-ciel blanc 
creux dans les vents d'ouest 
1993 white squall rm: 
1985 wet adiabatic; افواء الطب‎ Ah grain blanc 
saturated adiabatic — ^ dé a 1 
e 
adiabatique de l'air humide saturé 1994: Whiteout Jud 


whiteout; blanc dehors 
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wilting point windbreak 
1995 wilting point Ji 2006 wind rose وردة الرّياح‎ 
point de flétrissement rose des vents 
1996 wind رياح‎ 2007 wind sea الرياح‎ pu 
vent( n.m.) mer du vent 
1997 wind arrow; wind الرياح‎ He 2008 wind shaft; wind الرياح‎ ee 
shaft arrow 
flèche de vent; hampe de vent hampe de vent; fléche de vent 
1998 wind direction شجا الریاح‎ 2009 wind shear; shear cu vs 
SÉIS vector 
direction:du:vent cisaillement du vent 
1999 wi ivi be zz 5 
SSES CU خط إلقسام‎ 2910 wind shift لير مُفاجى لِلریاح‎ 
ligne de partage des vents nie واخ‎ 
2000 wind force لاح‎ TZ 2011 wind sleeve; wind TT 
force du vent sock 
manche à air 
2001 wind force scale م فة الريا‎ LG 
سلم قوة الرياح‎ : 
: 2012 wind speed i’ 
échelle de force du vent سرعة الرياح‎ 
vitesse du vent 
2002 wind generator مولد الرياح‎ 
mn 2013 wind vane 8 1 42 
générateur de vents دوارة الرياح‎ 
girouette(n.f.) 
2003 wind lull هدأة الرياح‎ 
2014 wind vector Lass 
accalmie du vent x cul تجهة‎ 
vecteur vent 
2004 wind pressure الرياح‎ lie 
2015 windbreak الريا‎ ef 
pression du vent الرياح‎ = 
brise-vent 
2005 wind profile مقطع الرياح‎ 
profil du vent 


wind-shift line 1 :‏ 
ج ج ج جح جج ج ج جج ج ےچ چ 
. 
Ji da‏ الرياح wind-shift line‏ 2016 
) خط يتحول e ap‏ هبوب الرياح من déi‏ إلى ]> بصفة مفاحة) 


ligne de discontinuit é de direction du 
vent 


جانب مُقابل للرياح windward side‏ 2017 


cóté au vent 


2018 winter monsoon (ال...)‎ zy 
الشتوية‎ 
mousson d'hiver 

2019 wiresonde < 
sonde transmettant par fil 

2020 WMO member x hdi Xa 

Kefil‏ للأرصاد 
st‏ 
membre de TOMM‏ 

2021 6 الأرصاد‎ Ap 
Meteorological PERI 

og ET 
Congrès Météorologique Mondial 

2022 World FAXO 
Meteorological man KSE 
Intervals (WMI) nn 
Intervalles Météorologiques 
Mondiaux (IMM) 

2023 World ACER 
Meteorological at set 
Organisation fal Sau 
(WMO) 

Organisation météorologique 
mondiale(OMM) 
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2024 year-to-year WT 2025 year-to-year "I 
pressure difference DOE temperature CER 
بل تیر‎ difference تب وراز‎ 
c A as تغير درجات الحرارة الضّغط‎ 
variation interannuelle de la pression بين السنوات‎ 


variation interannuelle عل‎ la 
température 
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zone de silence 


indice zonal 


J3‏ نطاقي 


2028 zonal index 


2031 zone of silence 


zone d'audibilité 


circulation zonale 


^ 


ان نطاقي 


« دورة 


ton 


circulati 


2027 zonal 


iii 3 
عادية‎ 


se 


PI 


H a 
= e 
© 
E 
š 8 
2 
Sr S 
GER 
© = "m 
5 5 5 
N ® 8 
از"‎ 
N 
8 
3 
su 
NES 
8 
Ki 
v 
£ š 
= à 
LR 
5 
8 


NT s Së, SN‏ كر 
yz x CAN Z SV‏ ? 


PACA 


Gs 


S 


SN: 
دوه‎ SZ 
Oo 


Y 


LL لمح‎ 


SE 


S 


ANS 7 


الفهرس الفرنسي 


616 


163 
1947 
458 
645 
421 . 
1173 
1902 
343 
1077 
1324 
1506 
1335 
1397 
342 


advection turbulente 
aérobiologie 

aérogramme 

aérographe 

aérologie 

aérométéorographe 

aéronomie 

aérosol 

affaiblissement du rayonnement 


19 solaire 
20 age glaciaire 
2 agent de liaison météorologique 


des ports 
agitation de l'air 
agrométéorologie 
air 

air antarctique 
air arctique 

air chaud 

air continental 


air équatorial 


1645 air froid 
35 air humide 
36 air instable 
1539 air limpide 
1985 air maritime 
581 air polaire 
1122 air polaire de retour 
790 air pollué 
48 air pur 
70 air pur 
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= A = 

sablation 

‘abri anglais 

;abri de thermomètre 

: abri stevenson 
absorption atmosph érique 
absorption sélective 
accalmie du vent 
acdimatation 
accrétion 
accumulation 
acoustique atmosph érique 
acoustique météorologique 
&ctinogramme 
actinographe 
actinométrie 
actinométrie 
action de blocage 


activité d'un foyer 
d'atmosphériques 


activité solaire 

adiabatique 

adiabatique 

adiabatique de l'air humide saturé 
adiabatique de l'air humide saturé 
adiabatique de l'air sec 
administration météorologique 
advecion géostrophique 

advection 

advection agéostrophique 


1540 analyse 
583 analyse barique 
1679 analyse de pollen 
1859 analyse des masses d'air 
94 analyse différentielle 
95 analyse du temps 
96 analyse 6 
7 analyse isentropique 
100 analyse isotache 
1847 analyse isotaque 
105 analyse objective 
1359 analyse synoptique 
107 anémobiagraphe 
1684 anémoclinom ëtre 
1684 anémogramme 
635 anémographe 
anémomètre 
ب‎ anémomètre à contacts 
Se anémomètre à coupes 
ii anémomètre à fil chaud 
sd anémomètre à main 
725 H ۹ x 
anémometre à plaque 
: anémomètre à pression 
1084 anémomètre à tube de pression 
anémométre bidirectionnel 
1796 anémomëtre bidirectionnel 
823 anémomètre de Byram 
Gg anémomètre enregistreur 
114 anémomètre totalisateur 
115 anémométre totalisateur 
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air saturé 

air sec 

air stable 

air tropical 

albédo 

albédo de la terre 
albédographe 
albédomètre 
alimentation 

alizés 

altimétre 

altimétre anéroide 
altitude 

altitude barique type 
altitude barométrique type 


altitude de la cuvette 
barométrique 


altitude équivalente d'aérodrome 
altitude pycnique standard 
altocumulus (Ac) 

altrostratus (As) 

amendement à une prévision 


amplitude annuelle absolue de la 
température 


amplitude annuelle moyenne de 
la température 


amplitude de la température 
amplitude d'une rafale 


amplitude quotidienne de la 
température 


anallobare 


analogue 


arc crépusculaire 
arc de brouillard 
arc de l'aurore 
arc du Brocken 


arc-en-ciel 


. arc-en-ciel blanc 


arc-en-ciel 6 
arc-en-ciel lunaire 
arc-en-ciel principal 
arc-en-ciel secondaire 
arche anticrépusculaire 
arche anticrépusculaire 
arcs (obliques de Lowitz ) 
arcs d'anthélie 

arcs- en -ciel surnuméraires 
arcs tangents au halo de 22° 
arcus (arc) 

aridité 

ascendance 


ascension capillaire de l'humidité 
dans le sol 


ascension du ballon dirigeable 
ascension libre d'un ballon 
atlas climatique 
atmoradiographe 
atmosphère — — 
atmosphére autobarotrope 
atmosphére barocline 
atmosphére barotrope 
atmosphére homogéne 
atmosphére isotherme 


128 
1145 
274 
137 
939 


942 
351 
1361 
138 
151 
141 
142 
143 
1230 
1948 
459 
504 
282 
233 
267 
423 
1291 
1574 
1731 
147 
1410 


210 
336 
1906 
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anémométrie 

annales météorologiques 
anneau de Bishop 
anneaux d'anthélie 


Année géophysique internationale 


(AGI 


année polaire internationale 
anomalie climatique 
anomalie de pression 
anthélie 

anticrépuscule 
anticyclocyse 
anticyclogenése 

anticyclone 

anticyclone atlantique nord 
anticyclone chaud 
anticyclone continental 
anticyclone coupé 
anticyclone de blocage 
anticyclone des açores 
anticyclone des Bermudes 
anticyclone froid 
anticyclone permanent 
anticyclone semi -permanent 
anticyclone subtropical 
antiséléne 

approximation quasi 
geostrophique 

arc auroral 

arc circumzénithal 


arc circumzénithal supérieur 


ballon-pilote 

ballon-sonde 

banc de brouillard 

banc de nuages 

bancs de brouillard 
bandes aurorales 

bandes d'aurore 

bandes de la vapeur d'eau 
bar 

barbule 

barogramme 

barographe 

barographe à flotteur 
baromëtre 

baromëtre à cuvette ajustable 


baromètre à échelle compensée 
(tonnelot) 


baromètre à échelle compensée 
(Tonnelot) 


baromètre à mercure 
baromètre anéroïde 
baromètre balance 
baromètre de marine 
baromètre de montagne 
baromètre enregistreur 
baromètre étalon absolu 
baromètre étalon national 
baromètre étalon régional 
baromètre Fortin 
baromètre marin 
baromètre métallique 


737 
305 


1313 
1336 
1681 
184 
962 


206 
207 
208 
209 
224 
1594 
1454 
512 
541 
915 
778 
1710 
1895 
1736 
877 
229 
230 


1637 
1855 
452 
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atmosphère libre 


atmosphère OAC (organisation d' 
l'Aviation Civile Internationale ( 


atmosphère planétaire 
atmosphère polytrope 
atmosphère standard 
atmosphérique 


atmosphérique irrégulier à haute 
fréquence 


auréole 

aurore 

aurore australe 

aurore boréale 
avalanche 

averse 

averse de pluie 
avertissement de cyclone 
avis d'aggravation 

avis d'amélioration 

avis de coup de vent 
avis de tempête 

avis de typhon 

avis de variation brusque 
avis d'ouragan 

axe d'anticyclone 

axe de dépression 


balise à neige 
ballon à niveau constant 
ballon à niveau constant 


brise de mer 

brise de montagne 
brise de terre 

brise de vallée 

brise fraiche 

brise-vent 

brise-vent 

brouillard 

brouillard au sol 
brouillard d'advection 
brouillard d'air tropical 
brouillard de mélange 
brouillard de mousson 
brouillard de pente 
brouillard de rayonnement 
brouillard de vapeur 
brouillard d'évaporation 
brouillard d'inversion en altitude 
brouillard frontal 
brouillard givrant 
brouillard glacé 
brouillard marin 
brouillard mouillant 
brouillard postfrontal 
brouillard préfontal 
brouillard superfroid 
bruine 

bruine se congelant 
bruit météorologique 


brume 
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barométre normal 

barométre siphon 

barométrie 
barothermographe 

barrière à neige 

barriére de nuages 

base d'un nuage 

bassin à évaporation 

bassin hydrologique 
bateau-feu 

bilan du rayonnement 

bilan du rayonnement solaire 
bilan du rayonnement terrestre 
bilan hydrologique 

bilan radiatif 

bilan thermique 

bilanmétre pour le rayonnement 
bioclimatologie " 
bioclimatologie humaine 
biométéorologie 

biosphére 

blanc dehors 

bleu du ciel 

blizzard 

boite à barométre 
bologramme 

bolométre 

brèche de Foehn 

brise de glacier 

brise de lac 


carte climatique 

carte de la tropopause 
carte de rayonnement 
carte de surface prévue 
carte de surface prévue 
carte d'épaisseur 

carte des vents en altitude 
carte d'isohypses pr évue 
carte du temps 

carte en altitude 

carte fac-similé 

carte frontale en altitude 
carte isallobarique 

carte isentropique 

carte isobare 

carte isohypse 

carte prévue 

carte prévue composée 
carte pseudo-adiabatique 
carte synoptique 

carte synoptique de surface 
castellanus 

catafront 

catafront 
catathermomëtre 
catathermomëtre 


ceinture subtropicale de haute 
pression 


cellule de Bénard 
cellule de convection 
cellule de Hadley 


1162 
165 
592 

1533 

1532 
839 


727 
1977 


323 
1972 
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brume 

brume arctique 
brume de poussiëre 
brume de sable 
brume de sel - 
brume en altitude 
bulletin de prévision 


bulletin météorologique 
(publication) 


bureau central de prévision 


bureau météorologique 


e C- 
calme 
calmes équatoriaux 
calmes subtropicaux 
calvus 
canal de l'éclair 
capacité d'infiltration 
capacité du vent 
capacité en champ 
capillatus 
capsule anéroïde 


caractéristique de la tendance de 
pression 


cart prévue 

carte à niveau fixe 

carte à pression constante 
carte adiabatique 

carte analysée 

carte au sol 


ciel clair 

ciel couvert 

ciel nuageux 

ciel peu nuageux 

ciel pur 

ciel très nuageux 
cinématique différentielle 
circulation anticyclonique 
circulation atmosph érique 
circulation cyclonique 
circulation générale 
circulation méridienne 
circulation planétaire 
circulation primaire 
circulation secondaire 
circulation tertiaire 
circulation zonale 
cirrocumulus (Cc) 
dirrostratus (Cc) 

cirrus (Ci) 

cisaillement anticyclonique 
cisaillement cyclonique 
cisaillement du vent 
cisaillement du vent 
cisaillement horizontal du vent 
cisaillement vertical du vent 
clair de terre 

classification climatique 
classification climatique de Koppen 


classification climatique de 
Thornthwaite 
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1350 
1104 
119 
435 
730 
1144 
705 
1123 
1069 
1489 
537 
1757 


1046 
324 
1695 
332 
1273 
1276 
1576 
529 
325 
285 
283 
284 
412 
188 
329 
330 
331 
1608 


cellule de précipitation 

cellule méridienne 

centre d'analyse 

centre de communication 

centre de prévision 

centre de veille météorologique 
centre d'information de vol 
centre météorologique 

centre météorologique principal 
centre météorologique régional 
centre météorologique secondaire 


centre météorologique 
supplémentaire 


céraunométre 
céraunomètre 

cercle de station 

cercle d'inertie 

cercle parasélénique 
cercle parhélique 
chaleur sensible 
champ de déformation 
changement de type 
chasse-neige 
chasse-poussière 
chasse-sable 

chiffre de code 

chimie de l'atmosphère 
chimosphère 

chinook 
chromosphère 


ciel 


52 climat subtropical 
380 climat tempéré 
341 dimat tropical 


Classification des masses d'air 
classification des nuages 
classification des ondes 


8 héri 

PIRE climatisation 
classification génétique des climats 783 

9 9 climatologie 
climagramme 348 
9 climatologie a éronautique 
climat 350 : 1 . 
climatologie agricole 

climat à l'intérieur des 919 : . T 
constructions dimatologie appliqu ée 
dimat artificiel 173 climatologie des masses d'air 
dimat conditionn é 447 climatologie dynamique 


460 climatologie écologique 
1294 climatologie m édicale 
1193 climatologie synoptique 
1429 climatothérapie 
800 clinomètre 
1181 coagulation 
1705 coalescence 
1876 code météorologique 
1096 code synoptique (international) 
647 coefficient d'absorption 
861 coefficient de transmission 
1076 coefficient de transparence 
1099 coefficient d'échange 
1115 coefficient d'extinction 
1156 coefficient du cycle hydrologique 
1287 col barométrique 
901 colonne lumineuse 
1325 colonne solaire 
1412 comblement d'une dépression 
1646 commission technique 
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climat continental 
climat de gel perpétuel 
climat de montagne 
dimat de rayonnement 
climat de serre 
dimat des moussons 
Jimat des steppes 
dimat des toundras 
climat du type m éditerranéen 
climat équatorial 
climat historique 
dimat maritime 
climat mégathermique 
climat mésothermique 
climat microthermique 
dimat périglaciaire 
dimat planétaire hypothétique 
climat polaire 
climat quaternaire 


climat solaire 


—- 


149 


contre-alizé 


contre-rayonnement 
atmosphérique 


convection 
convection forcée 
convection libre 
convergence 


Coopération géophysique 
internationale (CGI) 


corps noir 

correction de capacité 
correction de capillarité 
correction de densité 
correction de gravité 
correction de température 
correction de vide 
corrections altimétriques 
côté au vent 

côté sous le vent 
coucne D 

couche de brume 
couche de frottement 
couche de nuages 
couche d'inversion 
couche d'ozone 

couche E 

couche E sporadique 
couche E sporadique 
couche Es 

couche Es 


couche F 


438 
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compensation 
composante de turbulence 


composante de vent 
agéostrophique 


composition chimique des 
précipitations 

compte rendu en vol 
compteur de noyaux 
compteur d'ions 
concentration de la vapeur 
concentration de masse 
conditionnement de l'air 
conductivité de l'air 
conductivité turbulente 
conduit radioélectrique 
cônes de tempête 
configuration de pression 
configuration d'épaisseur 
confluence 

congère 

congestus (con) 

Congrès Météorologique Mondial 
coniscope 

conservatisme 

constante de Karman 
constante psychrométrique 
constante solaire 

contenu en eau des nuages 
contenu en vapeur d'eau 
continentalité 


contraste de luminance 


1743 


678 
937 


creux barométrique 
creux dans les vents d'ouest 


creux dans les vents généraux 
d'est 


creux dynamique 

cristaux de neige 
cryopédomètre 
cumulonimbus (Cb) 
cumulus (Cu) 

cuvette de baromètre 
cyanomètre 

Cyanométrie 

Cycle de Brückner 

Cycle des taches solaires 
cycle hydrologique 

Cycle hydrologique externe 
Cycle hydrologique interne 
Cycles climatiques 
cyclogenèse 

cyclolyse 

cyclone 

cyclone tropical 


e D- 
décennie 
décharge au sol 
décharge de l'air 
décharge des nuages 
décharge entre nuages 
décharge nuage-sol (foudre) 
découpe-neige 
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couche isotherme 
couche limite atmosph érique 
couche limite de surface 
couche limite laminaire 
couche limite planétaire 
couche limite turbulente 
coupe vertical compos ée 
coupe-vent 
couplage stratosphérique 
courant air-terre 
courant de base 
courant de compensation 
courant de conduction air -terre 
courant de convection 
courant de guidage 
courant de précipitation 
courant de surtension 
courant descendant 
courant laminaire 
courant turbulent 
courant-jet 
courbe de confort 
couronne 
couronne aurorale 
crépuscule 
crépuscule astronomique 
crépuscule civil 
crépuscule nautique 
crête barométrique 


creusement d'une dépression 


dépression du point de ros ée 
dépression en V 

dépression froide 

dépression occluse 
dépression orographique 
dépression permanente 
dépression principale 
dépression rétrograde 
dépression secondaire 
dépression semi-permanente 
dépression sous le vent 
dépression thermique 
dépression tropicale 


détection des ouragans 


détection météorologique par 
radar 

développement : 

diablotin 

diagramme adiabatique 
diagramme aérologique 
diagramme climatologique 
diagramme d'Amble 
diagramme de confort 
diagramme de diffusion de la 
lumiëre 

diagramme de Herlofson 
diagramme de Refsdal 
diagramme de Rossby 
diagramme de Stüve 
diagramme de Werenskiold 
diagramme énergétique 


911 
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déficit de saturation 

dégel 

degré de croissance 
degré-jour 

degré-jour de chauffe 
degré-jour de réfrigération 
demi - cercle dangereux 
demi-cercle maniable 
dendroclimatologie 
dendroclimatologie 

densité apparente du sol 
densité de la neige 

densité de l'air 

densité de l'air humide 
densité de l'air sec 

densité effective du sol 
densité optique d'un nuage 


densité spectrale d'une grandeur 


énergétique 
dépégramme 
dépression 


dépression barométrique 


dépression barrique équatoriale 


dépression centrale 
dépression chaude 
dépression complexe 
dépression coupée 
dépression de mousson 


dépression des Aléoutes ( ou 
Aléoutiennes) 


dépression d'Islande 


262 


durée de l'écart absolu maximal 
des rafales 


durée d'extinction d'une rafale 
durée d'insolation 


durée d'une rafale 


e E- 
eau d'hygroscopicit é 
eau précipitable 
écart absolu maximal des rafales 
échange méridien 
échelle Beaufort 
échelle de force du vent 
échelle de l'état de la mer 


échelle de Linke pour le bleu du 
ciel 


` échelle de température absolue 


échelle de température Celsius 


échelle de température centigrade 
échelle de température Fahrenheit 


échelle de température Rankine 
échelle du vent géostrophique 
échelle pyrhéliométrique 
échelle pyrhéliométrique 
internationale 


échelle thermométrique absolue 
approximative 


édair 

éclair de chaleur 
éclair diffus 

éclair en boule 
éclair en chapelet 
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diagramme pseudo -adiabatique 
diagramme thermodynamique 
diffluence 

diffusion 

diffusion à heure fixe 
diffusion climat 

diffusion régionale 

diffusion régulière 

diffusion sous -régionale 
diffusion territoriale 

diffusion turbulente 

diffusion turbulente 
diffusomètre 


direction du mouvement des 
vagues 


direction du vent 
direction et vitesse du 
uvement d'un nuage 
iscontinuité 
disdrométre 
dissipation des nuages 
dissipation du brouillard 
divergence 
dorsale 
dossier de prévision de vol 
dossier de vol 
draperies aurorales 
drosométre 
duplicatus (du) 
durée de formation d'une rafale 


639 
1421 


1883 
1422 
1623 
1580 


emittance de la surface de la terre 


émittance énergétique (en un 
point d'une surface) 


énergie de turbulence 

énergie rayonnante 
enneigement 

enregistreur d'atmosphériques 
enregistreur ionosph érique 
ensemencement d'un nuage 
entonnoir de la tropopause 
entonnoir de trombe 
entrainement 

épaisseur 

épaisseur de neige 

épaisseur de neige fraiche 
épaisseur optique 

équateur thermique 

équation de continuit é 
équation de l'équilibre statique 
equation de I'hydrostatique 
équation de tendance 
équation de tourbillon 
équation du tourbillon barotrope 
équations du mouvement 
équations primitives 

équilibre adiabatique 

équilibre convectif 

équilibre de diffusion 

équilibre diffusif 

équilibre géostrophique 
équilibre indifférent 
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ıédair en chapelet 

'édair en fusée 

‘éclair ramifié 

۱۵3١ 6 

‘édaircie 

'édairement (lumineux) 

١ édairement (lumineux) diffus 
١ édairement énergétique 

١ ecoclimatologie 

١ écologie 

‘écran de pluviométre 

effet de serre 

‘effet Lénard 

‘effet Umkehr 

effet Venturi 

efficacité (efficience) thermique 
efficacité des précipitations 
effort de cisaillement 
électricité atmosphérique 
électricité des aérosols 
electrométéore 
electrosonde 

élément dimatique 

élément météorologique 
élévation 

emagramme 

emanométre 

embruns 

emergence 

emittance 


1227 


1997 


1633 
1423 


712 


1061 
619 
1889 
718 


e F- 
facteur d'absorption 
facteur d'aridité 
facteur de trouble (de linke) 
facteur de trouble de Linke 
facteurs climatiques 
famille de dépressions 
fanion 
fata morgana (fée morgane) 
fausses lunes | 
faux cirrus 
faux soleils 
fenêtre atmosphérique 
fetch 
fibratus) 
filtrage du bruit 
flash vert 
flèche de vent 
flèche de vent 
floccus 
flocons de neige 
flux énergétique 
flux énergétique 
flux énergétique par unité de 
surface (en un point d'une 
surface) 
flux lumineux 
flux turbulent 
flux turbulent 
Foehn 


295 


1930 
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équipement altimétrique 
equiscalaire(n.m.) 
équivalent en eau de la neige 
erreur de troncature 
eruption chromosph érique 
espéces de nuages 
estégramme 
état de la mer 
état du ciel 
état du sol 
été de la Saint-Martin 
été indien 
évaluation l'enneigement 
évapoéation potentielle 
évaporation 
évaporativité 
évaporogramme 
évaporographe 
evaporométre 
évaporométre 
évapotranspiration effective 
évapotranspiration potentielle 
évapotranspiration réelle 
évapotranspirom ètre 
exosphère 
exposé verbal (météorologique ) 
exposition des instruments 
extention verticale d'un nuage 
extinction atmosph érique 


front d'altitude 
front des alizés 
front diffus 
front équatorial 
front froid 
front intertropical 
front méditerranéen 
front occus 
front polaire 
front principal 
front quasi stationnaire 
front secondaire 
front stationnaire 
frontière climatique 
frontogenèse 
frontolyse 
frottement 
fumée 
fumée de mer antarctique 
fumée de mer arctique 
fumée en altitude 

=- G- 
gegenschein 
gel 
gel permanent 
gelée I 
gelée blanche 
générateur de vents 
genitus 
genres de nuages 
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1949 


367 


Foehn de l'air 
foisonnement par le gel 
force de Coriolis 

force de pression 

force déviante 

force du vent 

forét des nuages 

forme apparente du ciel 
forme symbolique de code 
formule de Margules 
fort coup de vent 


foudre (décharge nuage-sol) 


foudre en retour 

foudre globulaire 

foudre pionniére 

foyer (d'atmosphériques) 
foyer d'orages 


fraction d'insolation possible 


fractus 

fréquence des rafales 
frigorigraphe 
frigorimétre 

frond masqué 

front 

front anabatique 
front antarctique 
front arctique 

front catabatique 
front chaud 

front climatologique 


grande onde 
grands vents d'ouest 
granulés de glace 


graphique de dépouillement 
(sondage par ballon-pilote) 


grêle 
grêlon 
grésil 
groupe de code 
guidage 
guidage stratosphérique 
guidage thermique 

e H- 
halo de 22° 
halo lunaire 
halo solaire 
hampe de vent 
hampe de vent 
haute pression (anticyclone) 
hauteur 
hauteur de précipitation 
hauteur d'une vague 
hauteur effective de cheminée 
héliogramme 
héliographe 
héliographe 
héliothermomètre de Vallot 
hétérosphère 
heure effective d'observation 
heure standard d'observation 


1208 
1021 
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géoévaporomëtre 
géopotentiel 
géosphëre 
géothermomëtre 
girouette 
givrage d'aéronef 
givre blanc 
givre transparent 
givre transparent 
gloire 
goutte d'air froid 
goutte de pluie 
goutte nuageuse 
gouttelette de bruine 
gouttelette nuageuse 
gradient adiabatique 
gradient adiabatique saturé 
gradient adiabatique sec 
gradient barométrique 
gradient de potentiel 
gradient de pression 
gradient géothermique 
gradient superadiabatique 
gradient thermique autoconvectif 
gradient thermique vertical 
grain 
grain blanc 
grain orageux 
grand frais 
grand halo 


hygromëtre à cheveux 
hygrométre de point de gelée 
hygromètre de point de rosée 
hygromètre électrique 
hygrométrie 

hygroscopicit é 
hygrothermogramme 
hygrothermogramme( n.m.) 
hygrothermograche 
hygrothermcgreche{ mm.) 


MOULES AMEN ETS 
NNAS LL wert 

ficit 

idrate f alti 
irdrcaieur cie positon sur pam 
indicatif d'une station 
indice bas 

indice climatique 

indice d'aridité 

indice 06 96 

indice de 6 
indice de givrage 

indice d'habileté 
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heure standard intermédiaire 
heure standard principale 
heure synoptique 
hivernage 

hodographe 

homosph ère 

horaire de transmission 
horizon de brume 

horizon de fumées 

horizon de poussi ères 
humidité 6 

humidité absoiue du sci 
humidité de l'air 

humidité dssonibie du sci 
humide du sol 


humkixe maie Ze ‘ar Tumice 
IIe sert 2 m paz 


110/03 Ezine fe ‘ar mie 
(ONN ور‎ zt x Lea 


Tunes reine ود رلو‎ 
humdi seedi yue 
iumiits 

hwüroicgie 
hydroméiéore 
twdroméiéoroicgie 
hydrosphère 
hygrogramme 
hygrographe 
hygromètre 
hygromètre à absorption 


indice élevé 858 intensité énergétique (d'une 1424 
source dans une direction donn ée) 


indice héliométrique 851 1 8 i 
indice méridien 1107 ا‎ eee (dans une 1062 
indice zonal 2028 intervalle de calcul pour l'écart 6 
infiltration 923 absolu maximal des rafales 
inondation 710 intervalle de fréquence des rafales 828 
insolation 925 Intervalles Météorologiques 2022 
١ e Mondiaux (IMM) 
es T intervalles mondiaux sp éciaux 1660 
instabilité absolue 4 (IMS) , 
instabilité barocline 244 intortus (in) 947 
instabilité barotrope 257 invasion d'air 948 
instabilité conditionnelle 446 invasion d'air 1259 
instabilité convective 475 invasion d'air polaire 1329 
instabilité de cisaillement 1585 invasion polaire 1330 
instabilité de Helmholtz 852 inversion au sol 819 
instabilité dynamique 599 inversion de précipitation 951 
instabilité hydrodynamique 878 inversion de rayonnement 1431 
instabilité hydrostatique 887 inversion de surface 1766 
nstabilité latente 1023 inversion de température 1793 
instabilité potentielle 1344 inversion de température de 1730 
instabilité statique j jus; Mee i 
institut météorologique iis inversion de turbulence 1884 
instrument à lecture directe 559 ې مس‎ 196 
instrument de mesure de la 1939 onisatior atmospH E m 
visibilité ionosphére 953 
instrument enregistreur 1471 irisations( n.f.pl.) 958 
instrument météorologique 1128 irradiation (en un point d'une 961 
intensité 929 n 
intensité de givrage 913 بسع‎ ge 
intensité de la précipitation Ra eg 
isallotherme 969 
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1337 
1012 
1953 
429 
1174 
587 
1954 
1034 
1030 
1031 
415 
415 
842 
1583 
481 
1720 
1512 
231 
1872 
2016 


570 
1677 
1999 
1772 
1830 

928 

972 
465 


e L- 
lac d'air froid 
lacunosus 
langue d'air chaud 
langue d'air froid 
langue d'air humide 
langue d'air sec 
lavage 
légère brise 
lenticularis 
lenticularis 
lettre de code 
lettre symbolique 
ligne de brume 
ligne de cisaillement 
ligne de convergence 
ligne de courant 
ligne de crête 


ligne de crête 


ligne de creux (thalweg) 
ligne de discontinuit é de direction 


du vent 
ligne de divergence 


ligne de grains 


ligne de partage des vents 


ligne de surtension 
ligne d'épaisseur 
ligne d'instabilité 
ligne d'isofloraison 


ligne isohypse 
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970 
971 
977 
1946 
981 
988 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
989 
990 
991 
992 
993 
995 
995 
997 


1172 
820 
766 
906 

1625 

1352 
525 

1492 


isanémone 
iisanomale 
iisobare 
iisobare en V 
iisobronte 
i &océraunique 
isochasme 
iso-D 
isogone 
isogramme 
isohèle 
ischyéte 
isomère 
isonèphe 
isophène 
isophote 
isopléthe 
isotache 
isotaque(n.) 
isotherme 
=- J]J- 
jolie brise 
jour de croissance 
jour de gelée 
jour de glace 
jour de neige 
Jour de précipitation 
jour d'enneigement 


Journées mondiales réguliéres 


(MR) 


e M- 
macroclimat 
macrométéorologie 
maladies météorotropiques 
mamma 
manche à air 
marais barométrique 
marées atmosphériques 
marées ionosphériques 
masse d'air 
masse d'air instable 
masse d'air stable 
masse optique de l'air 
mât anémométrique 
mediocris 
mélange isentrope 
mélange latéral 
membre de l'OMM 
mer 
mer de nuages 
mer du vent 
mésocime 
mésoclimat 
mésoclimatologie 
mésométéorology 
mésopause 
mésosphère 
message d'avertissement 
message météorologique 
météore 


1635 
1841 
1857 
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limite de la neige au sol 
limite de végétation des arbres 
limite de végétation des arbres 
limite du névé 
lithométéore 

loi de Dove 

longueur de mélange 
lucimétre 

lueur antisolaire 

lueur diurne 

lueur du ciel 

lueur nocturne 

lueur secondaire 

lueurs crépusculaires 
lumiére 

lumière antisolaire 
lumière de l'air 

lumière diffuse 

lumiére pourpre 
lumière zodiacale 
luminance 

luminance d'un nuage 


luminance énergétique (en un 
point d'une surface, dans une 
direction) 


lune bleue 
lune verte 
lustre 
lysimétre 


microclimatologie 
micrométéorologie 
micropluviom ètre 
microvariations de pression 
millibar 

mirage 

mirage inférieur 

mirage supérieur 
modèle barocline 
modèle barotrope 
modèle de cyclone 
modèle de station 
modification d'un nuage 
modifications climatiques 
mousson 

mousson d'été 

mousson d'hiver 


moyenne des températures 
maximales mensuelles 


moyenne des températures 
minimales mensuelles 


moyennes chevauchantes 
moyennes des périodes 
mur de Foehn 

mur de poussière 

mur de sable 

mutatus 


nappe de fumée 
nappe de nuages 


1149 
1150 
1151 
1152 
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météorogramme 
météorographe 
météorographe à aspiration 
météorologie 

météorologie aéronautique 
météorologie agricole 
météorologie appliqu ée 
météorologie dynamique 
météorologie expérimentale 
météorologie hydrologique 
météorologie maritime 
météorologie médicale 
météorologie physique 
météorologie radioélectrique 
météorologie synoptique 
météorologie théorique 
météorologiste 
météorologue(n.) 

méthode de la particule 
méthode de la tranche 
méthode des analogues 
méthode des différences finies 
méthode des perturbations 
métre dynamique 

métre géodynamique 

métre géopotentiel 
microbarogramme 
microbarographe 
microbarovariographe 


microclimat 


niveau de congélation 
niveau de fusion 

niveau de guidage 

niveau des nuages 
niveaux de vol 

niveaux standard de pression 
nivomètre 

nombre de Froude 
nombre de Rayleigh 
nombre de Reynolds 
nombre de Richardson 
nombre de Rossby 
nombre de taches solaires 


normales climatologiques standard 


normales( n.f.pl.) 

notation Beaufort 

noyau (atmosphérique) 
noyau d'Aitken 

noyau de baisse de pression 
noyau de combustion 

noyau de condensation 
noyau de congélation 

noyau de hausse de pression 
noyau de sublimation 

noyau glaçogène 

noyau hygroscopique 

noyau salin 

nuage 

nuage aqueux 

nuage bas 
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1960 
1595 

699 

220 
1167 
1978 
1759 
1209 
1843 
1210 
1622 
1627 
1628 
1211 
1481 
1212 
-816 

268 

695 
1221 
1222 

697 
1224 

125 

443 
1032 


473 


1882 


nappe phréatique 
navette (spatiale) 
navire à position fixe 
navire auxiliaire 

navire faisant route 
navire météorologique 
navire supplémentaire 
nébule 

nébulosité totale 
nebulosus 

neige 

neige en grains 

neige roulée 
néphélémëtre 
néphoscape à miroir 
néphoscope 
néphoscope à grille 
Néphoscope de Besson 
néphoscope de Fineman 
neutropause 
neutrosphëre 

névé 

nimbrostratus (Ns) 
niveau anémométrique 
niveau de condensation 


niveau de condensation par 
ascendance 

niveau de condensation par 
convection 


niveau de condensation par 
turbulence 


1199 
1225 
1231 
1671 


nuages nacrés 
nuages nocturnes lumineux 
nucléation 
nucléation spontanée 
numéros d' indicatifs 
internationaux 

- 0 - 
observateur météorologique 


observation (avec indication 
d'heure) 


observation climatologique 
observation de montagne 
observation de navire 
observation de radiosondage 


observation de radiosondage - 
radiovent 


observation de radiovent 
observation en altitude 
observation en surface 
observation météorologique 


-observation météorologique par 
radar 


observation météorologique 
représentative 


observation par ballon -pilote 
observation suppl émentaire 
observation synoptique 
observation synoptique 
intermédiaire 
observation synotique principale 
observatoire météorologique 

* occlusion 
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nuage cumuliforme 

nuage d'ascendance synoptique 
nuage de convection 

nuage de créte 

nuage de Fohn 

nuage de grains 

nuage de l'étage inférieur 
nuage de niveau supérieur 
nuage de turbulence 

nuage des niveaux moyens 
nuage d'inversion 

nuage d'onde 

nuage élevé 

nuage en banderole 

nuage en capuchon 

nuage glacé 

nuage mixte 

nuage orographique 

nuage stratiforme 

nuage subfrontal 
nuage-origine 

nuages annexes 

nuages de cascades d'eau 
nuages de tourbillon d'aval 
nuages d'éruptions volcaniques 
nuages d'explosions 

nuages d'incendies 

nuages d'incendies de foréts 
nuages dus à l'industrie 


nuages irisés 


ondes stationnaires 
opacité atmosphérique 
opacus 

opalescence 

optique atmosph érique 
orage 

orage d'advection 
orage de convection 
orage de front froid 
orage de masse d'air 
orages frontaux 


Organisation m étéorologique 
mondiale(OMM) 


osmomëtre 
ouragan 
ouragan micros éismique 


ozonosphère 


e ص‎ 
paléoclimat 
paléoclimatologie 
panne d'ouragan 
pannus 
paramètre de Coriolis 
paramètre de Rossby 
paramètre de rugosité 
paranthélie 
parantisélène 
parasélène 
parasites atmosphériques 
parasites atmosphériques fixes 


427 
1951 


235 
1245 
1247 
1246 


938 
1027 


- 158 - 


occlusion à caractère de front froid 


occlusion à caractères de front 
chaud 


ocdusion rétrograde 
océanicité 

octa 

octant 

oeil du cyclone 

office météorologique 
ombre de la pluie 
ombre de la terre 


onde annuelle 


. onde cyclonique 


onde de cisaillement 
onde de compressibilit é 
onde de Foehn 
onde de gravité 
onde de Helmholtz 
onde de la tropopause 
onde de Rossby 
onde d'inertie 
onde diurne 
onde frontale 
onde majeure 
onde planétaire 
onde semi-diurne 
ondes de pression 
ondes d'est 
ondes d'explosion 
ondes internes 


ondes sous le vent 


323د 


plancton atmosph érique 
pluie 

pluie acide 

pluie de boue 

pluie de soufre 

pluie se congelant 

pluie superfroide 

pluies équinoxiales 
pluviographe 
pluviomëtre 
pluviomëtre enregistreur 
pluviomëtre totalisateur 
pluviométrie 
pluvioscope 
pluviothermique 

poche de gelée 

point antisolaire 

point d'Arago 

point de Babinet 

point de Brewster 

point de congélation 
point de flétrissement 
point de fusion 

point de gelée 

point de givre 

point de radiation 

point de rosée 

point de symétrie 

point d'ébullition 


point d'occlusion 
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1275 
1755 


1280 
1283 
1615 
1616 
1285 
1286 

585 
1288 
1967 
1203 
1289 
1293 

191 
1737 


1617 
785 
797 
932 

1298 

1299 
551 

1300 

1301 

1303 

1304 

1305 
317 


poarhélies 

poarticularités supplémentaires 
(inuages) 

poastagramme 

poentade 

poente d'un front 

poente d'une surface isobare 
percolation 

périgée 

période de sécheresse 
période de validité 

période des vagues 

période synoptique naturelle 
pperlucidus 

pperméabilité 

pperturbation atmosph érique 


pperturbation ionosph érique 
tbrusque 


ppetit halo 

petite brise 

pphase glaciaire 
pphase interglaciaire 
pphénogramme 
pphénologie 
phénomène de diffraction 
Fphotométéore 
Fphotomètre 
gphytoclimat 
Fphytoclimatologie 
fpileus 

| pplafond 


pression atmosphérique 


pression de condensation 
adiabatique 


pression du vent 
pression dynamique 
pression maximale 
pression partielle 


pression réduite au niveau de ia 
mer 


pression statique 

pression totale 

prévision 

prévision à courte échéance 
prévision à longue échéance 
prévision à moyenne échéance 
prévision au hasard 

prévision basée sur la persistance 
prévision d'aérodrome 
prévision d'atterrissage 
prévision de dégagement 
prévision de route 

prévision de route (aéronautique) 
prévision de vol 

prévision du temps 

prévision générale 

prévision locale 

prévision numérique 

prévision objective 

prévision par station unique 
prévision pour l'aéronautique 


prévision régionale 


1840 
1257 
1356 
1698 
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point hyperbolique 

point neutre 

pointage de carte 

pointage de carte 
polarimètre 

polarisation atmosph érique 
polariscope 

pôles de froid 

polymètre de Lambrecht 
pompage (de baromètre) 


portée optique météorologique 
(P.O.M.) 


portée visuelle (météorologique) 
potentiel capillaire 


potentiel dû à la presseion 
hydrostatique 


poussière cosmique 

poussière météorique 

poussière volcanique 

pouvoir évaporant 

pouvoir réfrigérant 

précipitation 

précipitation artificielle 
précipitation de convection 
précipitation dépressionnaire 
précipitation frontale 
précipitation locale 
précipitation orageuse 
précipitation orographique 
précurseur 
pression à la station 


1400 
1652 
1401 
1213 


1214 


1667 
1653 
1402 
1668 
1403 
1404 
1405 

436 
1407 
1215 


1669 


1457 
1408 
1409 

376 
1319 


1413 
1416 
1414 
1417 


pyranographe 
pyranographe( n.m.) 
pyranomëtre 


pyranomëtre pour le rayonnement 
solaire résultant 


pyranomëtre pour le rayonnement 
terrestre résultant 


pyranomëtre sphérique 
pyranomëtre(n.m.) 
pyrgéométre 

pyrgéométre sphérique 
pyrhéliogramme 
pyrhéliographe 

pyrhéliométre 

pyrhéliométre à compensation 
pyrradiométre 


pyrradiométre pour le 
rayonnement total résultant 


pyrradiométre sphèrique 
quantité de pluie 

quantité d'éclairement 
quantité d'énergie rayonnante 
quantité des nuages 


quotient pluviom étrique 
radar 

radar météorologie 
radarclimatologie 


radarsondage 
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prrévision régionale 

prrévision statistique 

prrévision synoptique 

prrévision terminus 
prrévisionniste 

prrismes de glace 

prrocessus adiabatique 
prrocessus pseudo -adiabatique 
prrofil du vent 

profil hydrique 

profil logarithmique des vitesses 
prrogression de la mousson 
projecteur à nuages 
projecteur de plafond 
pronostic du temps 
prropagation anormale 
prropagation anormale du son 
proverbes météorologiques 
pseeudo-adiabatique 
pseeudo-front 

pssychrograph 

pssychromètre 

| pssychrométre à aspiration 
pssychrométre crécelle 
pssychrométre d'Assmann 
pssychrométre fronde 
pssychrom être ventilé 
puuNimètre 

prrranogramme 
prrranogramme ( n.m.) 


575 


1419 rayonnement (total) descendant 
1425 rayonnement atmosph érique 
490 rayonnement atmosph érique 
1434 ascendant 
175 rayonnement corpusculaire 
1202 rayonnement cosmique 
"E due 
1435 rayonnement de grandes 
1440 longueurs d'onde 
1441 rayonnement du ciel 
316 rayonnement du corps noir 
rayonnement effectif 
1200 rayonnement extra-terrestre 
1442 rayonnement global 
1 rayonnement global réfléchi 
1436 rayonnement isotrope 
1444 rayonnement nocturne effectif 
579 rayonnement solaire 
1447 rayonnement solaire diffus é 
1448 rayonnement solaire direct 
822 rayonnement solaire r éfléchi 
293 rayonnement solaire r ésultant 
1166 rayonnement terrestre 
1545 rayonnement terrestre ascendant 
1546 rayonnement terrestre descendant 
rayonnement terrestre réfléchi 
1138 rayonnement terrestre résultant 
1781 rayonnement total 
813 rayonnement total résultant 
1913 rayonnement ultraviolet 
-162- 


radarsonde 
radiation 
radiation cosmique 
radiatus 
radioactivité artificielle 
radioactivité naturelle 
radioatmomètre 
radioduc 
radiogoniographe 
radiogoniom ètre 
radiogoniomètre à rayons 
cathodiques (RDF) 
radiogoniomètre à secteur étroit 
radiométéorologie 
radiomètre 
radiosondage 
radiosonde 
radiosonde parachutée 
radiothéodolite 
radiovent 
rafale 
rapport de Bowen 
rapport de mélange 


rapport de mélange de saturation 
(ri) par rapport à la glace 


rapport de mélange de saturation 
(rw) par rapport à l'eau 


rapport météorologique 
rapport synoptique 

rayon vert 

rayonnement (total) ascendant 


821 


région E 

région F 

région source 

région synoptique naturelle 
rëgle à calcul pour ballon -pilote 
rëgle de Buys Ballot 

remous atmosph érique 
renseignements m étéorologiques 
renseignements SIGMET 
renversement de la mousson 
repëre de visibilit é 

réseau d'atmosphériques 
réseau d'observation 

réseau météorologique 

réseau mondial 


résumé climatologique 
(aéronautique) 


retard de réponse (baromëtre 
anéroide) 


retombées radioactives 
rétrogression 

rose des vents 

rosée 

rosée blanche 

rotation anticyclonique 
rotation cyclonique 

rue de nuages 


ruissellement 


saison de croissance 
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srayonnement(n.m.) 
rayons anticrépusculaires 
nrayons auroraux 

nrayons crépusculaires 
réchauffement adiabatique 
rréchauffement dynamique 
nrecourbement 


rréduction de la pression à un 
nniveau standard 


rréduction de la température au 
miveau moyen de la mer 


rréflectométre 

réflexion diffuse 

réfraction atmosphérique 
refroidissement adiabatique 
refroidissement dynamique 
refroidissement nocturne 
régénération d'une dépression 
rrégime 

rrégime de Rossby 

régime des précipitations 
rrégime transitoire 

rrégion adiabatique 

région climatique 

région convective 


région D 


١ rrégion de contrôle 


région de prévision 
région de sortie 
rrégion d'entrée 


région d'information de vol 


solano 

solarigramme 
solarigraphe 

solarimëtre 

soleil bleu 

soleil vert 

solénoide 

solénoide isobare-isostëre 
sommet d'un nuage 
sondage 

sondage acoustique 
sondage par aéronef 
sondage par ballon captif 
sondage par ballon et fus ée 
sondage par cerf-volant 
sondage par fusée 
sondage par satellite 
sonde de fusée 

sonde pour l'ozone 

sonde radiovent 

sonde transmettant par fil 
sosimètre U.V. 

source 

source d'activité d'orages 
spécification de code 
spectre crépusculaire 
spectre de Brocken 
spectre de turbulence 


spectre des tourbillons de 
turbulence 


spectre du crépuscule 


773 
1541 
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saison de la mousson 
saison de végétation 
saison des pluies 
saison sèche 

saison synoptique naturelle 
satellite 

saturation 

saute de pression 
saute de vent 
scintillation 
sécheresse 

séclusion 

secteur chaud 
secteur nuageux 
seiche 


service d'assistance : 
météorologique à l'aéronautiqu 


service météorologique 

seuil de contraste 

sferics 

shamal 

signaux visuels de temp ête 
simoun 

singularité 

Sirocco 

situation d'une station 
situation météorologique générale 
situation synoptique 
sol gazonné 
sol gelé 


sol saturé 


station de montagne 

station de radiosondage 

station de radiosondage -radiovent 
station de radiovent 

station d'observation des orages 


station d'observation par ballon - 
pilote 


station d'observation 
pluviom étrique 


station d'observation 
pluviom étrique 


station météorologique 


station météorologique 
automatique 


station météorologique d'aéronef 


station météorologique 
d'observation 


station météorologique mobile 
station météorologique océanique 


station ordinaire de m étéorologie 
agricole 


station principale de m étéorologie 
agricole 


station supplémentaire 

station sur bateau-feu 

station sur navire à position 6 
station sur navire faisant route 
station sur navire sélectionné 
station sur navire supplémentaire 
station synoptique 

station synoptique en altitude 
station synoptique en surface 
station terrestre principale 


1639 
1664 
1665 
1264 


1964 

629 
1670 
1678 


1477 
1254 
63 


72 
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spectre du sodium 
spectrohéliographe 
spectrophotométre 


spectrophotométre d'ozone 
atmosphérique 


spectroscope à vapeur d'eau 
spirale d'Ekman 

spissatus 

stabilité 

stabilité absolue 

stabilité dynamique 

stabilité hydrodynamique 
stabilité hydrostatique 

stabilité statique 

stade gréle 

stade neigé 

stade pluie 

stade sec 

staion climatologique principale 
station aérologique 

station auxiliaire 

station auxiliaire de m étéorologie 
agricole 

Station auxiliaire sur navire 
station climatique 


Station climatologique 


station climatologique de r éférence 


Station climatologique ordinaire 


Station de météorologie 
aéronautique 


Station de météorologie agricole 


418 
251 
253 
1036 


1187 


- T- 
table de code 
table de corrections barom étriques 
table de réduction 6 
tableau de la diffusion de la 
lumiëre 
tableau mensuel 
tables hygrométriques 
tables psychrométriques 


technique de prévision par station 
unique 


teintes crépusculaires 
télémétéorographe 

télémètre de nuages 

télémètre de nuages 
téléphotomètre 

télescope infrarouge 

télescope infrarouge 
température à la surface du sol 
température accumulée 


température de condensation 
adiabatique 


température de la mer 
température de l'air 
température du sol 


température du thermomètre 
mouillé 


température du thermomètre sec 
température effective 
température équivalenté 
température extrême 


station terrestre supplémentaire 
stratiformis 

stratocumulus 

stratopause 

stratosphère 

stratus 

subsidence 

superfroid 

surface à pression constante 
surface frontale 

surface isentrope 

surface isobare standard 
surface isopycne 

surface isostère 

sursaturation par rapport à la glace 
sursaturation par rapport à l'eau 
symbole de code 

symboles de pointage 

symboles des nuages 

symboles météorologiques 
système de coordonnées 


système de coordonnées à 
pression 


| système de pression 


système frontal 

système nuageux 

système nuageux dépressionnaire 
système O 

système orageux 
système p 


776 
596 
1536 
801 
955 
1865 
1970 
503 
1279 
457 
1358 
1597 
1296 


50 
1370 
1586 
1509 
1920 
1547 


1548 


1549 


1550 


1798 
232 
1806 


1082 tempête 
9 tempête de poussière 
tempête de sable 
1185 1 
tempête de verglas 
521 
tempête ionosphérique 
1085 S i 
tempête tropicale 
1159 temps 
10 temps actuel 
temps passé 
1186 5 
temps permettant le vol à 6 
522 temps présent 
1086 temps significatif 
806 tendance à la persistance du 
temps 
1087 tendance advective de la pression 
Vote tendance de la pression 
1277 tension de cisaillement 
1987 e 
tension de Reynolds 
1561 tension de vapeur d'eau 
1015 tension de vapeur saturante dans 
la phase pure (ei) par rapport à la 
1515 glace 
tension de vapeur saturante dans 
1817 la phase pure par rapport à l'eau 
tension de vapeur saturante de 
1815 l'air humide (e'T) par rapport à la 
glace 
1819 tension de vapeur saturante de 
l'air humide (e'w) par rapport à 
l'eau 
1818 
téphigramme 
1936 thalweg (ligne de creux) 
1728 théodolite 
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température maximale 


température maximale absolue 
mensuelle 


température maximale mensuelle 
température maximale quotidienne 


température maximale 
quotidienne moyenne 


température minimale 


température minimale absolue 
mensuelle 


température minimale mensuelle 
température minimale quotidienne 


température minimale quotidienne 
moyenne 


température minimale sur gazon 
température moyenne quotidienne 
température potentielle 
température potentielle partielle 


température pseudo-potentielle 
du thermométre mouillé 


température superficielle de la mer 
température superficielle de lacs 
température superficielle de 
rivières 

température thermodynamique du 
point de gelée 


température thermodynamique du 
point de rosée 


température thermodynamique du 
thermomètre mouillé’ 


température thermodynamique du 
thermomètre recouvert de glace 


température virtuelle 
tempête 


1500 
26 
204 
270 
1643 
631 
1821 
1614 
589 
1606 
1927 
1826 
1827 
1177 


1178 


1179 


1833 
242 
1842 
127 
1943 
615 
14 
1331 
595 
1535 
1990 


thermomètre à résistance 
thermomètre acoustique 
thermomètre attaché 
thermomètre bimétallique 
thermomètre dans le sol 
thermomètre électrique 
thermomètre enregistreur 
thermomètre fronde 
thermomètre sec 
thermomètre six 
thermomètre ventilé 
thermosphère 
thétagramme 


titre molaire de la vapeur d'eau 
saturante (Nvi) par rapport à la 
glace 


titre molaire de la vapeur d'eau 
saturante (Nvw) par rapport à 
l'eau 


titre molaire de la vapeur d'eau) 
(Nv) 


tonnerre 

topographie barique 
tornade 

tour anémométrique 
tourbillon 

tourbillon 

tourbillon absolu 
tourbillon circumpolaire 
tourbillon de poussi ère 
tourbillon de sable 
tourbillon de vent 


1473 


478 
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théodolite enregistreur 


théoréme de la circulation (de 
Bjerknes) 


théorie convective de la 
cyclogenèse 

théorie de Bergeron-Findeisen 
théorie de la barrière 


théorie de la cyclogénèse par 
divergence 


théorie de la résonance 
théorie du front polaire 
théorie frontale 
théorie ondulatoire de la 
cyclogenèse 
thermique 
thermocyclogen èse 
thermogramme 
thermographe 
thermohygrogramme 
thermohygrogramme ( n.m.) 
thermohygrographe 
thermohygrographe (n.m.) 
thermohygroscope 
thermométre 
thermométre à alcool 
thermométre à aspiration 
thermomètre à boule noire 
thermométre à gaz 
thermomètre à liquide 
thermométre à maximum 
thermométre à mercure 


thermométre à minimum 


1901 


847 
430 
597 
1091 
226 
1961 
160 
1568 
352 
2024 


2025 


1088 
930 
931 


935 


turbulence en air limpide 
turbulence orageuse 
type climatique 

type de circulation 

type de climat 

type de temps 

type synoptique 

typhon 


- U- 
uncinus(unc) 
undulatus 

e V- 
vague de chaleur 
vague froide 
valeur de D 
valeur moyenne 
valeur moyenne 
vapeur d'eau 
vapeur d'eau 
variatin séculaire du climat 
variation du climat 


variation interannuelle de la 
pression 


variation interannuelle de la 
température 


variation interdiurne 
variation interdiurne de la pression 


variation interdiurne de la 
température 


variation intermensuelle de la 
pression 


792 
1346 
1496 
1638 
1706 

445 

567 

673 
1849 

451 


1709 
1433 
1850 
1852 
1854 
1142 
1803 
1856 
1590 
1673 
1962 
1866 
1197 
1870 
1877 
1875 

292 
1311 

980 
1879 
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{tourbillon g éostrophique 
{tourbillon potentiel 
ttourbillon relatif 
ttourmente de neige 
itraceur par bonds 
ttrainée de condensation 
ttrainée de dissipation 
ttrainée d'échappement 
trajectoire 


trajectoire à tourbillon absolu 
constant 


ttrajectoire d'une tempëte 
ttransfert radiatif 
tiransformation d'une masse d'air 
tiranslucidus 

tiransmissiom ètre 
transmission m étéorologique 
transmission territoriale 
transpiraion 

tremblotement 

trombe 

trombe marine 

tropopause 

tropopause multiple 
troposphère 

trouble atmosphérique 
tuba(tub) 

tube de Bourdon 

tube de Pitot 

tube isobare-isostère 


turbulence 


1721 
793 
805 
957 
967 
236 

1048 

1052 
655 

1497 

1502 

1725 

1726 

1749 

1750 

1813 

1921 

1873 
767 
648 

1326 

1734 

1864 

1983 
651 

1929 

1934 

1935 
622 

1937 


vent frais 

vent géostrophique 
vent gradiental 
vent ionosph érique 
vent isallobarique 
vent lévogyre 

vent local 

vent longitudinal 


vent longitudinal équivalent 


vent relatif 


- vent résultant 


vent subgéostrophique 
vent subgradiental 

vent supergéostrophique 
vent supergradiental 
vent thermique 

vent variable 

vent vrai 

ventilateurs de gelées 
vents d'est équatoriaux 
vents d'est polaires 
vents d'est subtropicaux 
vents d'est tropicaux 
vents d'ouest 

vents d'ouest équatoriaux 
vertebratus 

violente tempéte 

virga 

viscosité turbulente 
visibilité 
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variation intermensuelle de la 


température 
variétés de nuages 
vecteur rafale 
vecteur vent 
velum(vel) 
vent 
vent agéostrophique 
vent allobarique 
vent anabatique 
vent antitriptique 
vent apparent 
vent arriére 
vent arriére équivalent 
vent au sol 
vent catabatique 
vent catabatique 
vent contre le gradient 
vent cydostrophique 
vent d'avalanche 
vent de bout 
vent de bout équivalent 
vent de coté 
vent de glacier 
vent de surface 
vent debout 
vent dextrogyre 
vent dominant 
vent du gradient 
vent en altitude 


vent eulérien 


Tel 


870 
1572 


zone humide 


zone semi-aride 
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671 
866 
1611 
1238 
1931 
749 
829 
1666 
2012 
621 
402 
1366 
1976 


775 


1994 


2030 


visibilité exceptionnelle 
visibilité horizontale 
visibilité oblique 
visibilité oblique 
visibilité verticale 
vitesse de frottement 
vitesse de pointe d'une rafale 
vitesse du mouvement d'un nuage 
vitesse du vent 
vitesse turbulente 
voile de nuages 
vol barique 
' vol de reconnaissance 
météorologique 
‘vue ultérieure 
-W- 
"whiteout 
- Z- 
:z0ne aride 
12006 aurorale 
izone climatique 
¿zone d'audibilité 
:zone d'audibilité anormale 
12006 de confort 
12006 de convergence intertropicale 
12006 de silence 
12006 des calmes équatoriaux 
220068 676 
220206 76 
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